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Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door"aanmelding bij deu 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van 1 Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 








de 


n 


per postkwitantie beschikt % 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig,kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boeklfandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 


Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. TT 
Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt, | 
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Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Seeretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 





BESTUUR DER VEREENIGING. 





Nr. L. Zegers Veeckens, Notaris te Amsterdam, Voorzitter, 
CG, Guidensteeden Bwelne, Apotheker te Zest, 

Dr, 6, E, Kortennorst, Arts te \oesp. 

Dr. CN, van de Poll, Arts te Amsterdam. | 

bh. B, Schmdt, Apotheker (Binnenzasthus) te Amsterdam, 
Sperelaris-Penninemeester 
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De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
BEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden : 
Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 
d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 





‚ Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 
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Inhoud: 

Hoofdartikel : 
delen ? 

Berichen: Schumacher voortvluchtig. — Een aanbeveling 
van „De Werkman” van ons Maandblad. — Hoe attesten 
worden verkregen. — De zalf van het roode kruis. 

Grootere artikelen: Verbod van adverteeren van geheim- 
middelen in het buitenland. — Poudre laxative de Vichy. 
— Gezondheidsbuisjes. 

Ingezonden stukken: Over een leugen meer bij de aankon- 
diging van het „beroerte water” van Roman Weissmann. 


Wat verstaan wij onder kwakzalversmid- 


Correspondentie. 
Herhaalde Waarschuwingen: Middel tegen beroerte van 
Roman Weissmann, — Ligueur Anti-Épileptique van Fiévez. 


Wat verstaan wij onder kwakzalvers — 


middelen ? 


Steeds meer blĳkt het ons, uit persoonlijke of 
schriftelijke opmerkingen, dat een antwoord op de 
bovengestelde vraag niet overbodig is. Herhaalde 
malen toch komen wij in botsing met personen , 
die het ons euvel duiden, dat wij het een of 
ander middel met den naam van kwakzalversmid- 
del bestempelen, personen te goeder trouw, die — 
en dit is leeljk — ons dan somwijlen van kwade 
trouw beschuldigen, en die toch , wanneer zij onze 
artikelen nauwkeurig lazen, zouden zien dat de 


schuld niet aan ons lag. 


In de laatste weken zijn twee gevallen voorge- 
komen , die het stellen van de vraag en het geven 
van ous antwoord eenigszins verhaast hebben. 

Naar aanleiding van ons artikel over het „Wonder 
der wereld” (zie No. 11 van den Sen jaargang) 
in het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage 
overgenomen , bevatte dit dagblad in zijn No. van 
30 November 1889 het volgende ingezonden stuk : 


„Wonder der wereld. 


Mijnheer de Redacteur! 

In uw blad van Dinsdag 26 Nov. lees ik een artikel over 
de zoogen. „Wonder der wereld-zalf,’ waarmede ik mij in 
het geheel niet kan vereenigen. Ik vind het een gelukkig 
verschijnsel, dat er in ons land een blad bestaat, dat het 
lezend publiek waarschuwt tegen kwakzalverij, maar het 
moet dan vóór alles vermijden, zich aan ziekelijke overdrij- 
ving schuldig te maken. Steeds alles af te keuren wat niet 
door doctoren is voorgeschreven is niet juist. 

Dat dit „wonder” bestaat uit volkomen dezelfde bestand- 
deelen als — de hechtpleisters, moet ik betwijfelen; het 
kan waar wezen, hare uitwerking is echter geheel anders. 
Voor jeugdige ruiters bijv, lijdende aan doorrijden, zou ik 
uit eigene ondervinding iedere hechtpleister ten sterkste 


nn 


Of de „Wonder’ geschikt is voor catarrhes op oogen, 
kies of tanden weet ik niek, want voor dergelijke doel- 
einden gebruikte ik deze pleister nooit, maar dat zij voor 
100 zaken goed is, zeker! In een dorp in Gelderland woont 
eene zeer achtenswaardige famiiie, die uit een gevoel van 
chariteit deze pleisters uitdeelt aan de bevolking, wanneer 
Opmerkelijk is het verschijnsel, dat 
ha. doctoren zelf als laatste hulpmiddel hunne patienten 


met „open beenen” etc. om zulke pleisters zenden van uren 
im den omtrek en 


dat zij dan genezen. Laat ze spre- 


ken die ook hier ter stede verlichting ondervonden van 


Zou men willen gelooven, dat men zelfs de 


deze pleister. | 
jaa Een paard in de 
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Huzaren-kazerne hier ter stede, toebehoorende aan een der 
hh. officieren, had eenige jaren geleden eene wond midden 
op den rug. Eenige pleister van de ‚Wonder der Wereld” 
bracht genezing aan, wat andere halpmiddelen niet ver- 
mocht hadden. 


En wanneer men dan voor een pijpje van ongeveer 12 
cM. lengte en 1!/, cM. dikte slechts 30 cts. betaalt, kan 
men dat kwakzalverij noemen ? 

Mocht u het noodig hebben, mijnheer de Redacteur, of 
iemand uwer bekenden of lezers van uw blad, dan geef 
ik gaarne inlichting. 

U dankzeggende, 

H. 27 Nov. °89.” L. J. QUARLES VAN UFFORD. 

Het andere geval dat wij niet zoo in zijn ge- 
heel kurnen behandeler , omdat wij niet gelooven. 
dat de brief, ons toegezonden , voor openbaarma- 
king bestemd is, was een schrijven van een onzer 
abonnés, die zijn abonnement op het maandblad 
wenscht te toen eindigen, omdat wij in no. 6 van 
den vorigen jaargang onder andere kwakzalvers- 
middelen een soort van asthma-cigaretten hadden 
genoemd, die, volgens des schrijvers ervaring, 
geenszins tot deze rubriek behoorde. De brief ein- 
digt aldus: „Wellicht dat dit schrijven niet ouder 
de oogen van het bestuur uwer Vereeniging komt, 
(waarom niet? het was toch aan den Secretaris 
toegezonden? Red.) of , zoo dat wel het geval is, 
dat zij meesmuilend de schouders zullen ophalen 
over de waanwijsheid van een onkundigen leek, 
doch dit kan ik u verzekeren, wanneer uwe ver- 
eeniging op deze wijze voortgaat, zij den schijn op 
zich zal laden van andere belangen voor te staan 
dan die van het algemeen, die zij altijd beweerd 
heeft op het oog te hebben.” 

Men ziet het, beschuldigingen genoeg; van de eene 
zijde „ziekelijke overdrijving”, door steeds alles af 
te keuren wat niet door doctoren is voorgeschreven, 
van de andere, het voorstaan van andere belangen 
dan die van ’t algemeen. Op de laatste beschuldi= 
ging wenschen wij niet te antwoorden; dit zal ieder 
begrijpen, die ons streven goed kent; tegen de eer- 
ste beschuldiging, die ons reeds meermalen naar 
het hoofd is geworpen, willen wij ons verdedigen 
door de beantwoording der vraag die wij aan het 
hoofd van dit artikel geplaatst hebben. 

Als kwakzalversmiddel beschouwen wij elk mid- 
del, dat in het openbaar als geneesmiddel wordt 
aanbevolen, wanneer bij die aanbeveling opgaat 


wordt gedaan van zijne wijze van werken, van 


de ziekten waartegen het heet te helpen of waarbij 
zijn gebruik wordt aangeraden, zonder dat de fa- 
brikant of leverancier van dat middel in staat is 
of zich in de gelegenheid bevindtte beoordeelen, of 
de zieke het bedoelde middel werkelijk ais genees- 
middel noodig heeft. 


Den persoon die dergelijke aanbeveling doet plaat- 
sen om zijn middel ingang te doen vinden, noemen 
wij een kwakzalver en de handeling zelve kwakzalverij. 


need 
Kwakzalverij is voor ons bedrog en dit bedrog be- 
gint, waar het publiek tot koopen wordt uitgelokt 
door voorspiegeling van hulp in bepaalde ziekten , 
door iemand die, niet lettende op den persoon en den 
toestand van den zieke, voor allen een en hetzelfde 
middel geeft. 

leder, al is hij leek op ’t gebied van geneeskunst, 





weet toch uit ervaring maar al te goed, dat de 


wijze van behandeling van een zieke, geheel van 
den persoon van den zieke afhankelijk is en wij 
gaan dus niet te ver, wanneer wij beweren, dat 
zij, die-met- de persoonlijkheid van den patiënt geen 
rekening houden en voor allen — zonder onder- 
scheid — hetzelfde middel als doelmatig aankondi- 
gen, dit alleen doen om zooveel mogelijk van hun 
middel aan den man te brengen, al geschiedt dit 
ook ten koste van de gezondheid hunner medeburgers. 
Wij laten nu nog de quaestie, dat de kwakzal- 
vers aan de patiënten zelve de beoordeeling overlaten 
of hun lijden juist dat is, waarvoor het middel 
wordt aanbevolen , onbesproken , ofschoon dit ook 
een groote schaduwzijde is bj het annonceeren van 
zeker geneesmiddel tegen een of meer kwalen. 
Resumeerende , komen wij tot de slotsom, dat 
elk middel, al is ’t ook op zich zelf een deugdelijk 
geneesmiddel, een K WAKZALVERSMIDDEL wordt, wanneer 
het als iets bijzonders, in ’t publiek wordt aanbevolen 
tegen een of meer ziekten, zonder dat daarbij op de 
persoonlijkheid van den zieke op eenige wijze wordt gelet. 
Aan deze definitie van een kwakzalversmiddel 
hebben wij steeds alle middelen getoetst die wij on= 
der de oogen kregen enallen, die daaraan voldeden, 
onherroepelijk tot de bedoelde rubriek gebracht. 
Men zal gerustelijk alle kwakzalversmiddelen , die 
wij in dit blad beschreven, kunnen nagaan,en men 
zal er geen vinden dat niet — met opgaaf van 
een of meer ziekten waartegen het moest dienen — 
op een of andere wijze publiek is aanbevolen. 
Wapneer men dit nu in aanmerking neemt, dan 
zal er veel, wat sommigen ia onze handelingen 
duister vonden, worden opgeklaard, dan zal men 
moeten toegeven, dat wij niet ten onrechte zeker 
middel een kwakzalversmiddel hebben genoemd, al 
heeft ook mijnheer X baat gevonden bij een soort 
asthma-cigaretten en het paard van een officier 
der huzaren bij het „wonder der wereld.” | 
Dáár zit het miet in. Wij geven toe dat, in som- 
mige gevallen van asthma, de cigaretten goede 
diensten kunnen bewijzen, maar wij veroordeelen in- 
den fabrikant de daad, dat hj die cigaretten aan 
alle lijders aan asthma in ’t publiek aanbeveelt. Hi 
kan miet beoordeelen in welke gevallen — en die 
zijn er — het gebruik der cigarettes zeker schade- 


lijk is; ja zelfs hij vermijdt wel daarop attent te a 





AV 


maken want .. . . dan verkoopt hij minder van 
zijn product. 

Wij gelooven verder gaarne, dat het „wonder 
der wereld” aan sommige jeugdige ruiters, lijdende 


aan doorrijden, verzachting en genezing aanbracht, 
maar dit geeft den fabrikant of verkooper nog 


niet het recht o. a. te zeggen : „men mag deze zalf 
voor alles onfeilbaar gebruiken” Wie dit schryft, 
blijven wij een kwakzalver noemen. 


Nogmaals, in de methode van aanbeveling, dáár | 


zit vooral het kwaad. Wel is waar, wijzen wij, 
bij het bespreken der middelen in ons maandblad, 
herhaalde malen op hunne samenstelling en op de 
verkoopers of bereiders — iets dat ook goed is 
om de grootheid van het bedrog aan onze lezers 
zoo duidelijk mogelijk voor oogen te stellen — maar 
ook zonder de kennis van bereider en samenstelling 
leert ons reeds de advertentie zelf of wij met kwak- 
zalverij te doen hebben. & 

Wanneer b.v. per advertentie of circulaire een 
middel, dat bij onderzoek bleek uit zuivere kinine 
te bestaan, op de algemeen gebruikelijke wijze als 
een universeel geneesmiddel tegen alle koortsen werd 
aanbevolen, wij zouden niet aarzelen ook dit als 
kwakzalverij te bestempelen en wanneer — wat 
niet te denken is een zeer ervaren genee-- 
heer zou adverteeren, dat hij tegen een of meer 
ziekten een middel verkrijgbaar stelde, dat in die 
ziekten aan een ieder onfeilbaar genezing aanbrengt, 
wij zouden zonder schromen dien geneesheer een 
kwakzalver noemen. 


Ten slotte een enkel woord aan de dag- en week- 
bladen enz. Indien ’t ons gelukt is u te overtuigen, 
wáár juist het groote kwaad der kwakzalverij schuilt, 
dan zal het u duidelĳk zo, dat wij onder kwak- 
zalvers-advertentiën die advertentiën verstaan, waarin 

stoffen als geneesmiddel worden aanbevolen met op- 
_somming van de kwaal of kwalen, waartegen zij 
(meestal onfeilbaar) heeten te helpen. 

Wanneer u een dusdanige advertentie ter plaat- 
sing wordt aangeboden, behoeft gij omtrent de 
strekking daarvan niet in het onzekere te zijn. Wel 
zijn er nog enkele andere kenuierken , waardoor het 
karakter der advertentie u meestal duidelijk genoeg 
wordt gemaakt, b.v. de opgeschroefde stijl, de ver- 

klaring dat dit middel alle bestaande overtreft, de 
____ fraaie attesten, de verkrĳgbaarstelling bij de zeer 
___bekende depôthouders enz., maar die hebt ge allen 
5 niet noodig. De aanbeveling, met de vermelding 
der ziekten, teekent meer dan al het andere. 


| Berichten. 
Het volgende bericht deed in den laatsten tijd de 
rondte in de dagbla en : 
„Omtrent den persoon van C. T. Schumacher te 
Arnhem, die voortvluchtig is, terwijl zijne vrouw door 
1 de politie op verzoek der Duitsche regeering is aange- 
houden , vernemen wij nader, dat omstreeks anderhalf 
jaar geleden genoemde Schumacher (een Duitscher) 
zich te Arnhem vestigde en terstond groote zaken 
scheen te doen. Hij huurde twee huizen, naast elkander 
gelegen; het ééne werd ingericht tot woonhuis, het 
andere tot kantoor. Er was ook heel wat personeel, 
soms wel zes à zeven klerken, meest alle Duitschers. 
kee Het heette dat hij een informatie-kantoor met annonce- 
8 bureau hield, terwijl hij tevens commissionair in bui- 
ek tenlandsche geneesmiddelen moet geweest zijn. Het is 


______eenmaal gebeurd, dat de politie in Pruisen aanmerking 
zi maakte op de wijze, waarop hij brieven, uit Arnhem 


______paar Duitschland bestemd, te Emmerik op de post 
____deed.” 

an In ons nummer van December 1888 hebben wij reeds 
de aandacht op ScHuHMmacHer gevestigd, naar aanleiding 
van Dr. Lieber's Zenuwen-kracht-eliver en St. Jacobs 
maagdroppels, bij de exploitatie van welke middelen 
_ __hij een groote rol speelde, verborgen achter de namen 
____van Dr. Bäpiker en Dr. ScHurz. 

5 Wij plaatsten toen ook, ten einde ieder op de hoogte 
te helpen, de waarschuwing, door de overheden in 
__ Duitschland tot het publiek gericht, die aldus luidde : 
8 „ Bekendmaking.” 

5 „Gedurig wordt in de nieuwsbladen op blufferigen 
‚toon (in marktschreierischer Weise) Dr. Liebers ze- 
„nuwenkracht-elixer aangeprezen als een middel tot 
„blijvende en zekere genezing van alle ook de meest 
„hardnekkige zenuwaandoeningen. Het is een uit aloë, 
_____„rhabarber en andere bittere en aromatische planten- 

„Stoffen bereid, ontlasting bevorderend, bitter borreltje, 

„tamelijk hoog in prijs, doch zonder de beloofde ge- 
____„neeskrachtige werkzaamheid. 
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„Als algemeen-depót voor deze en soortgelijke nut-!de leeraar toen hij weinig tijd later zijn briefkaart 
„telooze z.g. geneesmiddelen, zooals H. Jacobi-druppels, / woordelijk overgenomen als reclame ter aanbeveling in 


„wordt opgegeven M. Semurz, te Hannover, 

„Achter deze firma schuilen de koopmansweduwe 
„Anna Schulz, geb. Schuhmacher, en haar zoon Ferdi- 
„nand Schuhmacher. Beide zijn reeds zeer dikwijls 
„veroordeeld wegens overtreding der geneeskundige wet- 
„ten (Medizinal-polizeivorschriften) , de laatstgenoemde 
„echter door het kantongerecht (Kol. Landgericht) te 
„Tübingen ook tot een jaar en zes maanden gevange- 
„nisstraf wegens bedrog. 

„Ferdinand. Schuhmacher, 
„daarna ziekenverpleger bij ’t leger, woonde vroeger te 
„Erfen en dreef van daaruit zijn gebeimmiddelhandel. 
„Reeds op 21 Juui 1878 hebben wij tegeu hem ge- 
„waarschuwd ; wij doen dit opnieuw met opzicht tot het 
„gebruik van de middelen der bovengenoemde firma.’ 


De plaatselijke gezondheidsraad, 
(w. 9.) SCHNETZLER. 
Karlsruhe, 12 Maart 1887. 


Men was tijdig gewaarschuwd — maar schijnt er 
niet naar geluisterd te hebben. 


Tot ons groot genoegen hebben wij gemerkt, dat 
vele bladen aan ons verzoek om eene opgaaf van den 
inhoud van het vorig no. van het Maandblad op te 
nemen en tevens bunne lezers er op te wijzen, dat 
van dit no. voor ieder die ’t aanvroeg, een exemplaar 
beschikbaar was, bereidwillig hebben voldaan. 

Wij betuigen daarvoor onzen dank. 

Enkele bladen, van wier krachtige medewerking 
wij reeds sedert geruimen tijd overtuigd zijn, waren, 
als gewoonlijk, meer uitvoerig in hunne mededeelingen, 
terwijl het blad „De Werkman” aan de mededeeling, 
dat exemplaren gratis verkrijgbaar zijn, het volgende 
toevoegde: - 

„De Werkman hoopt dat geen zijner lezers deze ge- 
legenheid verzuime om kennis met dit even nuttige 
als noodige blad te maken. Het schrijven van een 
briefkaart, waarin men duidelijk zijn adres opgeeft, is 
het eenige wat men daartoe heeft te doen. Onge- 
looflijk is het, op welk een sluwo en gewetenlooze 
manier er handel of eigenlijk oplichterij wordt 
gepleegd met zoogenaamde geneesmiddelen. Misdadig 


is bet, als men van de onkunde en lichtgeloovigheid. 


van gezonde menschen misbruik maakt om hun 
voor Svaardelooze dingen grof geld uit den zak te 
kloppen. Maar gruwelijk moet het genoemd wor- 
den, zieken en lĳödenden op geslepen manier 
om den tuin te lijden door aanbiedingen uit het bui- 
tenland en hen 50, ja 75 of zelfs 100 maal den kos- 
tenden prijs te laten betalen voor hetgeen men in de 
eerste de beste apotheek in ons land beter, zuiverder 
en vertrouwbaarder bekomen kan. Ondanks de schattea 
leergeld, die alreeds aan zulke zakklopperij en afzetterij 
betaald zijn, bewijst de ondervinding van elken dag, 
dat de verspreiding op zeer uitgebreide schaal van een 
blad als genoemd Maandblad broodnoodig is om hon- 
derden en duizenden tegen den onduldbaren zwendel 
in zoogenoemde geneesmiddelen te waarschuwen, Nog- 
maals herhaalt dus „De Werkman”: Ieder, die ziju 
gezondheid en geld op prijs stelt, make kennis miet dit 
Maandblad, waaraan volkomen vertrouwbare mannen 
geheel belangeloos hurne beste krachten en zorgen 
wijden.” 





Reeds herhaalde malen hebben wij er op gewezen 
hoe dikwijls een onschuldige briefkaart, waarop een 
proefbestelling of een aanvraag om inlichtingen voor- 
komt, door de kwakzalvers als een veelzeggend attest 
wordt geëxploiteerd, Een nieuw bewijs daarvan levert 
een mededeeling in de Appingedammer Courant van 
15 Dee. 1889, geschreven naar aanleiding van een op- 
merking, in ons vorig No. opgenomen, over het feit, dat 
vele attesten van de Carolus-medalie zoogenaamd ge- 
legaliseerd zijn door geestelijken. Ter kenschetsing van 
de omstandigheden, onder welke geestelijken, misschien 
zonder hun toedoen en tegen hun wil, in de reclame 
betrokken kunnen worden, verhaalt het blad het vol- 
gende : 

„Wijlen een Protestantsch leeraar in de provincie 
Groningen, die onder de helder denkende betrekkelijk 
„eminente”’ leeraars eene waardige plaats innam, een 
zieken man bezoekende, werd door dezen verzocht, om- 
dat hij zelf daartoe niet in staat was, een zeker „heil- 
middel’’ waarvan hij gehoord had, te ontbieden. Aan 
dit verzoek werd voldaan, Na eenige dagen voelde 
zich de zieke beter en schreef dat toe aan het gebruikte 
middel. Hij verzocht derhalve den leeraar hem nog- 
maals het genoegen te doen en een tweede keer voor 
hem om het middel te schrijven, De leeraar deed het 
met deze woorden op een briefkaart : „de patient meent 
dat hij door uw drank beteren kan en vraagt derhalve 
om eene toezending als de vorige.” Daaronder volgde 
zijne eigene handteekening en kwaliteit. De zieke 
stierf zoo als verwacht werd. Maar hoe verbaasd was 


\ 


| : B ‚ 
‚verscheidene couranten vond. Men kan er inloopen en 


‚de reclame waakt van alles slim en ongeoorloofd ge- 
‚ bruik. 


vroeger fabrieksarbeider, | 


De hier bedoelde geestelijke zal wel de eenig- 
ste niet zijn, die op deze wijze een attest , gelegaliseerd” 


‚ heeft, “ 


Neen, zeker niet, zeggen wij, hij is uiet de eenige, 
er zijn er meer ingeloopen, men kan met kwakzalvers 
niet voorzichtig genoeg zijn. 


De Zalf van het Roode Kruis, een mengsel van teer, 
reuzel, walschot, vaseline en basisch azijnzuur lood, 





een middel dat niet in de minste verbinding staat tot 
‚de menschlievende Vereeniging van dien naam en waar- 
‚tegen zoowel de Secretaris dier Vereeniging als wij 
‚hebben gewaarschuwd, gaat een goede toekomst te 
| gemoet. 

Verschillende apothekers hier te lande hebben nl. de 
‚volgende kennisgeving ontvangen, die wij in haar ge- 
‚heel opnemen, om onze lezers eens te doen lachen: 
| „Mijnheer en Geacht Collega. 

‚_ Wij hebben het genoegen UEd. ter kennis te brengen 
(dat wij, bij onderhandsche akte van den 8sten Novem- 
‚ber 1889, aanwervers zijn geworden der Zalf van ’t 
Roode Kruis met teer voor grondstof welke voordien 
door M. E. Nériny te Antwerpen bewerkt werd. Gelief 
Le dus in ’t vervolg met uwe orders voor deze speci- 
aliteit te willen vereeren. Ziebier de prijzen die UEd, 
zullen gerekend worden: publiek de pot 1 gulden. 
Apothekers 25 p.c; 25 en 5 p.c. per 100; 25 en 10 
per 500. Inpakking en port franco van af 100 potten. 
Termijn: 30 dagen. Aanvaard, Mijnheer en Geacht 
Collega, de vezekering onzer verkleefdheid. 

Cu. Deracre & Co., Pharmacie Auglaise, Brussel.” 


Wanneer nu gemelde Drracre voor de zalf evenveel 
reclame maakt als voor zijne galverdrijvende pillen, dan 
kan ‘t eerstgenoemde middel, dat bijna vergeten was, 
weer voor geruimen tijd aan de vergetelheid ontrukt 
worden. Wij kunnen de lijdende menschheid daarmee 
geen geluk wenschen; voor verschillende bladen is het 
echter een felicitatie waard. 








Verbod van adverteeren van geheim- 
middelen in het buitenland. 


“Ter aanvulling van hare politieverordening van 
9 Mei 1888 (zie Maandblad van Augustus 1888), 
heeft de Koninkl. Regeering te Dusseldorp thans 
eene lijst openbaar gemaakt van stoffen en berei- 
dingeu , zoowel als van geheimmiddelen, waarvan 
het verkoopen of ten verkoop in voorraad houden 
niet aan elkeen is geoorloofd, en waarvan de 
openbare aankondiging of aanprijzing tegen onge- 
steldheden of lichaamskwalen van menschen en 
dieren, zoowel op de voorwerpen, waarin deze 
artikelen gesloten zijn, als in advertenties, aan- 
plakbiljetten , vlugschriften, bijvoegsels of dergelijke 
drukwerken, strafbaar is. 4 

Weldra zal geheel Pruisen voor de brievendok- 
ters en krantenkwakzalvers gesloten zijn. De ver- 
schillende politiehoofden, gehoor gevende aan de 
aansporing van den Minister, volgen elkander 
iĳverig op. 

Na het hierboven genoemde district Dusseldorp 
zijn de regeeringsdistricten Schleeswijk en Breslau 
aan de beurt gekomen. 

Alle vroegere meer of minder onvoldoende ver- 
ordeningen zijn aldaar door de regeeringsvoorzitters 
ingetrokken, terwijl bepaald werd, dat in ’t ver- 
volg geene geheimmiddelen meer mogen worden 
geadverteerd. 

De verordening in het eerstgenoemde district, 
gedateerd van 27 September 1889, bedreigt een 
boete van f 18 (30 Mark); de tweede van 7 Octo- 
ber j.l. straft overtreding met het dubbele, nl. 
f 36 (60 Mark), in beide gevallen hechtenis naar 
verhouding. 


Poudre laxative de Vichy. 


Dezer dagen de Octoberuitgave van „van Santen’s 
officieele reisgids’ doorbladerende, viel ons oog op 
de eenige daarin voorkomende en hieronder vol- 
gende kwakzalvers-advertentie : 


„Tegen Hardlijvigheid en daaruit voortspruitende 
ziekten, als : Leverkoliek , verstopping der lever, 
aanleg tot beroerte, bloedaandrang naar de hersenen, 
slechte werking der ingewanden, aambeien, scheele 
hoofdpijn, enz. enz. 

„Zekere genezing door het gebruik van het 








ee TTT RNR TVL EDEN VE NEC en 7 Nn, dn CET a bn ngen wr heen 


4 


mk EA ed 


Pin, 


d 


4 


ĳ 
1 





+ 


Kad 


Baak 
/ ä vAatst 














enn 


„ 
" Tshr 





ie CRE ON re ë zë, IA pre * 
eens Ci PLA ee Pi bene Rn, # « TEM t Anti 
ru 3 OEE a” hee ol 4 € Ss y Pel mbr À rj $7, ) 
he dE Nd K rk ne Mel Anere lf P „ 
si # id E ms _ dart jj pl 
A d m$ 
hd ” 


Á 


det 25 


Ee Wen OE St SA ben at eg PP diaree LE Md Rr F4 he 
er 3 En Bez _ Ere, ll Ee ede VER jn sp IN D 4 nd 
NS en Ed - - n x ed - ’ 
Ld _ 


Lawveerpoeder van Vichy van Dr. Lronce Sourieoux. 
„Uitsluitend samengesteld uit plantaardige en wel- 
riekende kruiden , geen snelwerkend middel bevat- 
tende, zoodat het gebruik volkomen onschadelijk 
is. — Kan zonder eenig bezwaar gebruikt worden 
door kinderen, grijsaards, zwakke lieden, zwangere 
vrouwen. — Zeer aangename smaak, gemakkelijke 
“ aanwending. — Een Theelepeltje vol, met een 
weinig water aangelengd, ’s avonds bij het naar bed 
gaan ingenomen, brengt den volgenden morgen, 
zonder kramp of diarrhee, de gewenschte uitwer- 
king teweeg. 

PARIJS, 6, Avenue Victoria. Verkrijgbaar in 
de voornaamste apotheken. Hoofddepöts voor Neder- 
land: F. E. van SANTEN Korrr, Apoth. te Rotter- 
dam; J. M. Porak, Apoth. te Amsterdam.’ 


Het eerste gedeelte is de, in dit geval matig 
gestelde opsomming van de kwalen die de purgeer- 
middel-fabrikanten gewoonlijk gebruiken. 

Het tweede gedeelte is ingelijks zeer matig ge- 
steld en bevat slechts de gewone leugen: „Kan 
zonder éenig bezwaar gebruikt worden door kinderen, 
grijsaards, zwakke lieden, zwangere vrouwen.” Bi 
hetgeen de kwakzalvers gewoonlijk beweren is dit 
hoogstens een jokken te noemen. 

Dit alles wekte in ons de begeerte op om eens 
met dit zedig geadverteerde middel kennis te maken 
en te zien of het prospectus ook zoo kalm gesteld 
was. Was dit zoo , dan zouden wij het genoegen 
hebben ook eens een gemoedelijk aangeprezen kwak- 
zalversmiddel te ontmoeten, want men zal het ons 
moeten toegeven, de tot dusver opgenoemde kwa!en 
kleinigheden zijn bij wat men gewoonlijk leest. — 

‚ Bovendien hadden wij zoo’n flauw vermoeden dat 
het een kennis zou zijn. 

Wij kochten derhalve het middel bij den depôt- 
houder-apotheker J. M. Polak, Hoogstraat Amster- 
dam, en moesten betalen f 1.25. Wij ontvingen 
daarvoor een pakje in een bruin papier gewikkeld 

__ en waarop gedrukt stond : 
Poudre laxative de Vichy 
du Dr. Sovrreoux. 
Hol: 
Na eenige papieren, met de noodige zegels, hand- 
teekeningen enfabrieksmerken voorzien, los gemaakt 
te hebben, kwam er een fleschje voor den dag, om- 


wikkeld met een vier bladzijden groot prospectus 
en gevuld met een groen poeder. 
Het prospectus was merkwaardigerwijze in goed 
hollandsch gesteld en droeg het opschrift: 
Geneeswijze 
der 
Darmverstopping 


door het gebruik van het 
Echte laxeerpoeder van Vichy 
van Doctor Leonce SouLieoux. 
consulteerend geneesheer te Vichy-les-Bains. 

Het is verder in vier deelen gesplitst, waarvan 
het eerste een beschouwing is over de darmver- 
stopping en wat daaruit voortkomen kan, blijkbaar 
door een deskundige geschreven. 

_ De eerste regels zijn kenmerkend voor een 

_ kwakzalversmiddel en het gewone praatje om lijders 
aan darmverstopping bang te maken. Men oordeele: 
_ „Darmverstopping is zeker een der lastigste 
„kwalen, waaraan de mensch onderhevig kan zijn. 
„Weinige zijn zoo moeielijk te genezen. Geen kwaal 
„heeft zulke bedenkelijke gevolgen” 

Vervolgens wordt een gezegde van den geleerden 
hoogleeraar Trousseau (dat woordje „geleerden” is 
uniek) aangehaald, dat namelijk „een groot aantal 
ziekteverschijnselen, wier oorzaak onbekend schijnt, 


___zijn toe te schrijven aan gestadige verstopping.” 
‚__ En dan gaat het prospectus voort: „Wij voegen 


„er nog bij dat verstopping vele menschen kwelt, 


© „wier gezondheid niets te wenschen schijnt over 


te laten.” Hier heeft des schrijvers geleerdheid 
hem dan toch in den steek gelaten, want als iemands 
gezondheid niets te wenschen schijnt over te laten, 
dan kwelt hem de verstopping toch ook niet zoo 
erg. Of moeten wij er uit lezen: 

Ja, goede ziel, al zijt ge zoo gezond als 


8 een visch, toch kunt ge, zonder het te weten, ge- 
____kweld worden door verstopping ; koop dus vooral 
____mijn poeder! 


Vervolgens krijgen wij een verhaal waarom darm- 


___verstopping zoo erg te duchten is en de oorzaken, 
p Tikka 
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benevens een klein overzicht van de middelen om 
verstopping weg te nemen. Dat geen enkel dier 
middelen deugt zal onzen lezers wel duidelijk zijn. 
Onder de hand wordt er nog even een gezegde 
van Trousseau ingelascht, om alle tot hiertoe uit- 
gevonden middelen, voor zoover zij in het prospectus 
niet reeds afgemaakt zijn, af te keuren, want 
anders zou dokter Souligoax zijn middel niet zijn 
gaan uitvinden. 

Pargeermiddelen, en vooral de snel werkende, 
zijn eer schadelijk dan nuttig. TRrousseav, dien men 
niet genoeg kan aanhalen, zei hieromtreut: „Pur- 
geermiddelen genezen de verstopping niet, verre van 
dien, zij verergeren haar en maken haar ten eenenmale 
ongeneeslijk.” Hieruit blĳkt ten duidelijkste hoe 
sterk hij het gebruik van purgeermiddelen afkeurt. 

Men moest dus een geneesmiddel zoeken, dat licht 
prikkelend, zijn werking deed op het spierweefsel 
en op de ingewandsklieren. Dat probleem is thans 
opgelost en nog wel op de meest gelukkige wijze 
door de samenstelling van een poeder, dat dokter 
L. Souricoux zich reeds sinds lang en met het beste 
gevolg toepast ten dienste zijner patienten in de 
Warmwatergeneesinrichting te Vichy. 

Dit poeder : Laxeerpoeder van Vichy, is saamge- 
steld uit aromatische plantenstoffen, waardoor het 
darmkanaal wordt versterkt en het samentrekkend 
en afscheidend vermogen zijner weefsels worde her- 
steld. Dit poeder heeft zoowel bij geneesheeren 


behaald. De Thérapeutiek is daardoor verrijkt met 
een uitstekend middel, welks gebruik een ware 
weldaad voor de zieken zal zijn. 

Het tweede gedeelte bevat de toepassingen en 
voordeelen van het laxeerpoeder van Vichy. 

Men kan wel voorzien dat hier de groote trom 
geroerd zal worden voor het zooeven door Dr. L. 
S. uitgevonden alleen deugdelijke laxeermiddel, en 
zoo is het ook. Wu hebben maar alleen de cursief 
gedrukte woorden over te schrijven: „leverkoliek, 
geelzucht, zwakte der ingewanden, verstopping van 
lijders aan swikerziekte (darmverstoppiug namelijk) 
zwangere en _kraamvrouwen, hoofdpijn, aanleg tot 
beroerte, congestiën naar het hoofd, aambeien, vor- 
ming van gassen, slechte spiüjsverteering tengevolge 


mg ET 


van windenduizeligheid, te sterke aandrang van 
het bloed in den onderbuik, zuiverend, ziekte stoffen, 
onzuiverheden, huidziekten, eczema, jeukte, acne, puis- 
terigheid, dauwworm, en men kan zeer gemakkelijk 
de weggelaten woorden aanvullen. 

Ook de gewone aandrang tot voortdurend gebruik 
ontbreekt niet: „Zij doet dagelijks dezelfde wer- 
„king en men kan haar dus zonder eenig ongemak 
voortdurend gebruiken.” 

Het derde gedeelte bevat de gebruiksaanwijzing, 
die inderdaad scaappelijk gesteld is en waarin 
merkbaar het beter gevoel van den medicus over 
dat van den kwakzalver heeft gezegevierd. Er 
staat onder meer: 

| ‚ Wanneer het gewenschte resultaat is verkregen, 
„dan trachte men gaandeweg de dosis te vermin- 
„deren, totdat de natuur weer van zelve werkt.’ 





als bij patienten een groot en gewettigd succes! 
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Deze tegenspraak doet ons echter vragen: Zijn, 


hier ook twee aan het woord : een kwakzalver en 
een medicus ? 

Het vierde gedeelte omvat de gewone waarschu- 
wing tegen namaak, omtrent fabrieksmerk, hand- 
teekening, zegel enz. Ook leeren wij de fabrikan- 
ten kennen en zien alles besloten met de gewone 
leugen : „verkrijgbaar in alle apotheken.” 

Vol ontzag voor de voortreffelijkheid van het 
middel dat Dr. S. moest uitvinden, (wegens inner- 
lijken aandrang of om zijn beurs te spekken ?) 
openden wij het bewuste fleschje en brachten het, 
sidderend van aandoening en innerlijk ontzag, onder 
den neus. Och lieve deugd, wat een bekend luchtje , 
precies fenkel ! Dezelfde ouderwetsche fenkel die de 
huismoeders ook zoo dikwerf bij het inleggen van 
augurken bezigen. Wij gingen terstond het groene 
poeder op een papier uitstorten en onderzoeken, 
en kwamen al heel spoedig tot een resultaat. Het 
was inderdaad een oude kenuis; niets anders dan 
het gewone samengestelde laxeerpoeder, dat in alle 
apotheken te vinden is en dagelijks aan het publiek 
op recept of op verzoek, onder den naam van pulvis 
liquiritiae compositus, groen} laxeerpoeder, groen 
poeder enz. afgeleverd wordt, en dat bestaat uit 
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poeder van sennebladen 


„- _» zoethout 

E „ fenkelzaad 
zwavel en 
suiker 


Om zekerheid te hebben lieten wij bij dien apot- 
heker-depôthouder Polak een kwartje groen laxeer- 
poeder halen en waarlijk ’t was precies hetzelfde, 
maar nu niet in een fleschje, doch in een doosje. 

Nu wij dit alles weten, onstaat de vraag of het 
— aangenomen dat Dr. S. Souligoux een werkelijk 
bestaand geneesheer is — van een geneeskundig 
standpunt uit gemotiveerd is, een reeds sedert 
lang bekend en algemeen gebruikt middel aan te 
raden als een uitstekend middel voor een twintig- 
tal kwalen, en dan moeten wij, om een groot 
man na te zeggen, met een beslist „neen ant- 
woorden. 

Eerst als het te doen is om een aardig duitje 
te verdienen komt een dokter er toe van een dusg- 
danig middel een kwakzalversmiddel te maken, m. 
a. w. om het tegen beter weten in voor allerlei 
kwalen aan te raden, om het te versieren met den 
naam „Vichy’” die er niets mede te maken heeft, 
doch alleen dient om het onkundige publiek door 
den klank (denkende aan de badplaats Vichy) te 
bedotten, om te spreken van plantaardige 
kruiden (hokus pokus in den mond van een weten- 
schappelijk man) die welriekend zijn, terwijl slechts 
één bestandeel, het fenkelzaad, welriekend genoemd 
kan worden. Hy zal toch wel niet willen beweren 
dat zwavel en suiker voor of na het gebruik wel- 
riekend worden. Dan komt men er toe om zonder 
blikken of blozen te zeggen : „dat de therapie door 
„de uitvinding van Dr. S. verrijkt is met een uit- 
„stekend middel, een ware weldaad voor de zieken !’’ 
niettegenstaande het middel reeds lang vóór den 
uitvinder bekend was en gebruikt werd. 


GEZONDHEIDSBUISJES. 


Voor eenigen tijd trok de volgende advertentie, 
in het Nieuws van den Dag, onze aandacht: 

„Sla dit over wanneer gij niet genezen wilt worden 
van Tering, Aamborstigheid, Hoesten, Verkoudheid, 
Maagkrampen , Gastrische Aandoeningen enz. 5 
Buisjes f 1.50. Zend. o. remb. aanvr. lett. D. C. 
814, N. v|d D.” 

Wij waren zoo vrij deze advertentie „iet over te 
slaan, ofschoon wij ons in een volmaakte gezond= 
heid verheugden, en er f 1,50 aan te wagen om 
iets meer van die buisjes te weten te komen. 

Wij beginnen met te verklaren, dat ons dit niet 
volkomen is gelukt; de leverancier der buisjes is een 
„Amsterdamsch kruier’, maar het blijft de vraag of 
de leverancier ook tevens de fabrikant is? Hier- 
omtrent zijn wij in t onzekere, maar overigens weten 
wij thans genoeg van die buisjes om ze een plaats 
in ons Maandblad te gunnen. 

Het zijn, met bladtin omwikkelde, metalen buis- 
jes, aan de eene zijde voorzien van een mondstuk 
en aan de andere zijde gevuld met 1 gram kamfer, 
zooals bleek uit het onderzoek van ons medelid , 
den heer van LeppeN HursenoscH, Apotheker te 
Amsterdam. Bij die buisjes was het volgende briefje, 


keurig van taal en stijl, gevoegd : 


„Gezondheidsbuisjes. Verdere bestelling lett: A. 
HirrenGeBerG, Enge Kapelsteeg, Amsterdam. 

„Deze chemisch gezuiverde buisjes, met geprepa= 
reerde Zinkhoudende tusschenlagen, en gevuld met het 
zuiverste en heilzaamste middel geneest onfeilbaar 
verkoudheid, aamborstigheid, maagkrampen, en meer- 
dere borstkwalen, zoo ook volkomen genezing van 
tering in zijn eerste en tweede tijdperk, en buiten- 
gewone verlichting in het derde tijdperk. Zeker 
middel tegen gastrische aandoeningen. 

„Gebruik. Het ledige einde van het buisje 
in den mond houden en hierdoor geregeld en gewoon 
ademhalen. Dit doet men zoo menigmaal als moge= 
lijk is, liefst den geheele dag. 

„1 Buisje is miet langer als één dag te gebruiken, 
daar er bij langer gebruik de kracht af is. 

„Ip den beginne zal men een brandende prikkel 
in de longen ondervinden, doch dit veranderd al 
heel spoedig in een geparfumeerde warmte, en ver- 
oorzaakt een aangenaam gevoel. 

„Men drage steeds zorg geen Speeksel in het 
buisje kome, daar anders de werking verminderd, 
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_,„ Wel slikke men zijn Speeksel naar binnen, daar 
dit bij gebruik van het buisje als geneesmiddel werkt. 

„In den winter warme men het buisje eerst in de hand. 

„Personen met zeer zwakke borst en die dit krach- 
tige middel uiet kunnen verdragen, bestellen deze 
buisjes met bijschrift : zwakke borst, tegen dezelfde 
prijs. Na eenig voortdurend gebruik, zal een ieder 
de heilzame werking ondervinden.” 

Gaan wij nu eens na wat hierboven geschreven 
isen vergelijken wij daarbij de buisjes met hun in- 
houd, dan zal het ons niet moeilijk vallen aan te 
toonen , dat wij ook hier weer met eene schande- 
lijke speculatie op de lichtgeloovigheid van het pu- 


bliek te doen hebben. 
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Ed De chemisch gezuiverde buisjes zijn miet anders 
ke dan buizen van een mengsel van lood en zink en 
_ __hĳ die ze, „liefst den geheelen dag’ in den mond 
ij houdt, loopt gevaar een hoeveelheid zink te veror- 
Bz beren, die voor het menschelijk organisme geenszins 
Ë zonder gevaar is. Wij hebben — om dit te onder- 

zoeken — het mondstuk van het buisje, gedurende 


14 uren , bĳ gewone temperatuur, in een weinig 
speeksel geplaatst en waren, na verwijdering van 
het mondstuk, in staat in dit speeksel duidelijk de 
aanwezigheid van zink aan te toonen. Bij het voor- 
geschreven gebruik der buisjes zijn nu de voorwaar- 
den tot opname van zink ongetwijfeld nog vrij gun- 
stiger dan bij onze proef. 

De buisjes nu heeten gevuld te zijn met „het 
zuiverste en. heilzaamste middel’ ; de waarheid is, 
dat zij gevuld zijn met één grammetje kamfer. 
Bij de ademhaling moet de ing-ademde lucht over 
de kamfer strijken en komt alzoo, met een weinig 
kamfer bezwangerd, in de longen. Nu is inderdaad 
het inademen van kamfer-damp reeds meermalen 
bij verkoudheid aanbevolen en zin dergelijke buis- 
jes, maar dan van glas vervaardigd, reeds vroeger 
in gebruik geweest, doch dit gebruik heeft niet 
lang aangehouden omdat het gewenscht resultaat 
niet werd verkregen. En al mogen er nu nog som- 
mige geneesheeren gevonden worden, die, in enkele 
gevallen, van de inademing van kamferdampen 
niet afkeerig zijn, hierin zijn toch alle geneeskun- 
digen het eens, dat van de onfeilbaarheid bij ver- 
koudheid, aamborstigheid en maagkrampen geen 
sprake kan zijn en dat de belofte van volkomen ge- 
neezing van tering in zijn eerste en tweede tijdperk 
een schandelijke leugen is. En met die leugen zal 
de verkooper der buisjes juist het meest succes 
hebben. Hij — en zoovele zijner collega’s met hem 
— weten wel wat zij doen, wanneer zij de arme 
teringlijders tot mikpunt van hunne laaghartige 
speculatiën maken; zij weten dat deze ongelukkigen, 
na reeds zouveel geneesmiddelen zonder gevolg ge- 
bruikt te hebben , somwijlen alles beproeven , wat 
zelfs door de meest onbevoegden wordt aanbevolen, 
en zoo zijn zij verzekerd dat ook velen zullen grij- 
pên naar het onfeilbaar buisje, dat door den kruier 
in de Enge Kapelsteeg wordt aangeboden. 

En de arme patienten zullen er van blijven ge- 
bruiken, ieder dag een nieuw buisje, zooals het 
voorschrift luidt, en al mogen zij ook spoedig de 
treurige gevolgen ondervinden, die de ingeademde 
prikkelende dampen op hunne zwakke longen uit- 
oefenen, zij zullen zich daardoor niet van het gebruik 
laten weerhouden, want die „brandende prikkel” 
behoort bij 't geneesmiddel. 

En op die wijze gaat elke 5 dagen f1,50 naar 
den kruier, tot nadeel van den lijder, niet alleen en 
niet vooral tot zijn geldelijk nadeel, maar veel meer 
tot groote schade voor zijn zwak gestel, dat een 
doelmatige en deskundige behandeling zoo zeer 
noodig heeft. 
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Reeds in ons vorig No. schreven wij, dat wij 
niets liever zouden wenschen, daa zóó goed bij kas 
te zijn, dat wij onder iedere aanbeveling van een 
kwakzalversmiddel, terstond een waarschuwing daar- 
tegen konden plaatsen. Verkeerden wij thans reeds 
in dit gelukkige geval — het heeft er nog niets 
van — dan zou het ons niet moeielijk vallen de 
redactie voor de bedoelde waarschuwing te vinden. 
Wij behoefden maar een kleinigheid aan de adver- 
tentie te veranderen, die dan aldus zoude luiden : 
_ „Sla dit vooral over, wanneer gij, zoo mogelijk, 

_nog genezen wilt worden van tering, aamborstig- 
heid enz. De 5 buisjes à f 1.50 zullen u zeker 
meer kwaad dan goed doen.” 
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Ingezonden Stukken. 





Amsterdam, 19 December 1889. 


Aan de Redactie van het Maandblad tegen 
de Kwakzalverij. 


Geachte Redactie ! 


Naar aanleiding eener advertentie, tegenwoordig in 
de dagbladen voorkomende, waarin een „Zenuw- of | 
Beroerte-water’’ (Weissmann) aanbevolen wordt onder 
verwijzing naar een brochure, waarin, geheel buiten 
mijn weten, mijn naam voorkomt, als zoude ik als jury: | 
lid van een „concours hygiènique’’ te Gent medege-| 
werkt hebben tot een bekrooning van genoemd „wa- 
ter”, acht ik het noodzakelijk, ter voorkoming van mis- 
leiding van het publiek, het volgende mede te deelen. 

In September ji. ontving Ik een uitnoodiging van 
het bestuur van genoemde tentoonstelling, om als vice- 
president eener eere-jury op te treden, doch daar ik 
toen uitdrukkelijk verklaard heb, geen deel aan de 
werkzaamheden der jury te kunnen nemen, is de mede- 
deeling mijner medewerking aan een beoordeeling of 
bekrooning van gezegd water, welks bestaaa mij zelfs 
geheel onbekend was, een grove onwaarheid. 

Hoogachtend , 
Uw Dw., 
vaN HAMEL ROOS. 


Met genoegen ontvingen wij het bovenstaand schrij- 
ven; niet omdat wij één oogenblik gedacht hadden, 
dat de geachte schriĳver zijn persoon en naam voor 
een dergelijk doeleinde zou geleend hebben, maar om- 
dat zijne mededeeling weer gelegenheid geeft er op- 
nieuw op te wijzen, hoe soms namen van goed bekende 
personen onder de aanbevelingen van kwakzalvers ge- 
plaatst worden. 

Wat het in dit schrijven bedoeld beroertewater be- 
treft, verwijzen wij naar de rubriek: herhaalde waar- 
schuwingen ; wij vestigen er tevens de aandacht op dat, 
ofschoon de eerste verkooper van het water, een ze- 
kere Roman Weissmann, reeds in 1888 ten gevolge 
eener beroerte is overleden, zijn voorbehoedmiddel te- 
gen beroerte nog onder dezelfde firma, door een alleen- 
rechthebbenden opvolger, wordt geadverteerd. 





Correspondentie. 


Wegens de Nieuwjaars-drukte verschijnt dit 
no. eenige dagen later dan gewoonlijk. 


mms neemen 


Als nieuwe leden der Vereeniging zijn toegetreden de 
heeren : 

Dr. A. J. A. Thomas, te Renkum. 

Th. Haasnoot Pz., onderwijzer, Katwijk aan Zee. 

Mr. V. Z. H. van Os, advocaat , Amsterdam. 

Jb. Tigler Wijbrandi. Apotheker, Amsterdam. 

IL. G. Ruth, Handelaar, Amsterdam. 

B. J. Kroon, te Zeist. 

C. Dros , te Leiden. | 

Dr. Hartog , te Utrecht. | 

H. Meijer, Apotheker, Utrecht. 

J. F. Mekel, Apotheker , Doesburg. 

Dr. J. Schaarwächter te Apeldoorn. 

Uit onderscheidene plaatsen zijn bij den secretaris der | 
Vereeniging berichten ingekomen van leden, die genegen 
zijn mede te helpen tot hef oprichten van afdeelingen. Aan 
die leden wordt door het bestuur bericht, dat het eerst in 
de volgende maand zal beginnen de correspondentie met 
hen te openen, wijl het nog eenige berichten wachtende is. 

G. P.te A. Over „het wonder der wereld” in het vol- 
gend no.; een opnieuw ingesteld onderzoek is nog niet 
afgeloopen. 

G. T.te S. Wij zenden u voorloopig 4 exemplaren, 
waarvan 3 ter verspreiding. 

D. M. te S. Het door u bedoelde middel van Prof, Oude- 
mans is in elke apotheek verkrijgbaar. 

Op uwe andere vragen kunnen wij geen antwoord geven; 
gij vergist u in den werkkring van ons maandblad; dit 
heeft allerminst ten doel middelen tegen verschillende kwa- 
len aan te bevelen. Wend u tot een geneesheer. 

Mevr. M. W.T. R.F. te H. Im het toegezonden no. 
van December j.l. zult u’ het antwoord op uw vraag gelezen 
hebben. Enkele spoedeischende of bijzondere gevallen uit- 
gezonderd, kunnen wij de ons gestelde vragen niet anders 
dan in het Maandblad beantwoorden. 

Dr. S. te R. Ofschoon wij uw gevoelen ten volle deelen, 
moeten wij toch bezwaar maken uw artikel in dit blaa op 
te nemen. Wij hebben hier te doen met het zich aanmat1i- 
gen van een titel, waartoe men niet bevoegd is, ongetwijfeld 
meestal met het doel om voor het lijdend publiek meer te 
schijnen dan men is, maar wij durven die handelwijze niet 
te rangschikken onder kwakzalverij, in den geest waarin wij 
die bestrijden. k 

Een ijverig dezer te A. Wanneer gij uw naam aan ons 
bekend maakt willen wij gaarne, vóór dat wij de zaak be- 
handelen, daarover nader met u correspondeeren. Slechts 
bij uitzondering letten wij op mededeelingen, die ons ano- 
niem worden toegezonden. 

S.S. T. te H. Wij zonden U het no. van Februari 1885. 
Onder de herhaalde waarschuwingen zullen wij de Palati- 
nophile spoedig weer eens opnemen. 

C. W. te G. De maandbladen omtrent de zaak Nicholson 
zijn zeker reeds in uw bezit; wij danken u voor de mede- 
deeling en houden ons zeer aanbevolen. 

P. A. H. te B. Wij hopen u overtuigd te hebben, dat, 
bij het verschil van opvatting, wij hier niet anders dan 
het algemeen belang op ’t oog hadden. 

__ Redactie Appingedammer Courant. De namen der geeste- 
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lijken, die de attesten van de Carolus medalie hebben ge- 


legaliseerd, zijn opgenomen in de circulaire, die overal ver- 
spreid is ter aanbeveling van de medalie. Onze inzender 
kan zich dus van het noemen dier namen ontslagen reke- 
nen. Dat vele van die attesten werden verkregen op de 
wijze zooals door U is meegedeeld, daarvan zijn wij over- 
tuigd, maar ’t groote publiek niet altijd ; juist dat publiek 
ziet in’ die onderteekening een bewijs voor de waarde van 
het middel. 

Ter waarschuwing zijn wij zoo vrij geweest uwe mede- 
deeling in ons blad over te nemen. 


Met genoegen zagen wij dat ook het weekblad „De Fa- 
miliebode” aan zijn hoofd de verklaring geeft: „Kwakzal- 
vers-advertentiën worden niet aangenomen.” Bravo! 

Ook ditmaal is er geen plaats voor het artikeltje over 
den Almanak van Moeder Seigel. 





Herhaalde Waarschuwingen. 


Middel tegen beroerte van Roman Weissmann. 

Dit is een vocht, waarvan men 20 of 30 droppels in 
een liter water moet doen, en waarmede men zich da- 
gelijks moet wasschen. Dit heet een onfeilbaar voorbe- 
hoedmiddel tegen alle zenuwkwalen, vooral tegen beroerte. 

Eenvoudiger kan het zeker niet en wij hooren enkele 
onzer lezers of lezeressen reeds uitroepen, dat zij ait 
dan toch wel eens zouden willen beproeven. 

Nu dit kan gescuieden, maar het is daarvoor niet 
noodig zich een fleschje uit Brussel te laten toezenden. 


| Men geraakt dan in handen van een kwakzalver en wie 


weet met hoeveel verlies men weer uit zijn klauwen 
komt. Om te beginnen moet men dan drie gulden 
voor het kleine fleschje offeren, terwijl men voor 60 of 
10 cent hetzelfde kan krijgen. 

Het met zooveel bluf aangekondigde Schlagwasser of 
Beroertewater van RoMAN WeISSMANN is namelijk, blij- 
kens een herhaald onderzoek in Duitschland ingesteld, 
in hoofdzaak Tinctuur van Arnica, gekleurd met eon 
aftreksel van ratanhiabast of kina, een tinctuur die in 
geen enkele Nederlan !sche apotheek ontbreekt eu die 
men waarlijk niet voor een 4 of 5 maal te hoogen 
prijs op een blufferige advertentie uit bet buitenland 
behoeft te ontbieden. 

Doch hetzij het hier voor weinig of in Brussel voor 
veel geld wordt aangeschaft,in geen van beide gevallen zal 
men er de uitwerking van bespeuren, die in de adver- 
tentie of in het boekje er aan wordt toegekend. Ar- 
nics-tinctuur, in het waschwater gedaan, ís zoowat net- 
zelfde alsof men er een scheutje brandewijn bĳ had 
gevoegd, meer niet. 

In ééu opzicht is echter, wat in het boekje gezogd _ 
wordt, volkomen waar. Wie trouw de druppeltjes van 
ROMAN WEIssMANN in zijn waschwater doet, loopt in- 
derdaad zeer veel kans nooit een beroerte te krijgen; 
van de 1000 personen die dat middel gebruiken, zal 
misschien nauwelijks één enkele door een beroerte ge- 
troffen wordeu. 

„Dus dan toch voor alle zekerheid het middel gaan 
gebruiken?” zoo hooren wij vragen ...... 

Neen, waarde lezer, want beroerte is een gelukkig 
zeldzaam voorkomend ongevaì eu als gij het middel 
niet gaat gebruiken loopt gij even weinig kans door 


| 
een beroerte te worden getroffen; van alle menschen 


is er namelijk hoogstens 1 op de 1000 dien dit over- 
komt. Het middel van RoMan WerIssMANN kan daar= 
aan niets too. of afdoen. 


nd 


Liqueur Anti-Epileptique van Fiévez. Hierover 
schreef de heer P. Kruysse in ons nommer van Maart 
1884 het volgende: Dit middel van Frévrz, Apothe- 
ker te Luik, is een fraai groen gekleurde vloeistof 
met een aromatischen geur en een scherpen zouten 
smaak. Het wordt in flesschen van 250 sram afgele- 
verd. In een gedrukt stuk wordt door Frévez eenige 
geleerdheid uitgekraamd over het gebruik van broomzou- 
ten bij vallende ziekte, de soms nadeelige werking van 
broomkalium, de vervalschingen (verontreinigingen) van 
dit zout, waardoor zij, die het gebruiken, blootgesteld 
zijn aan allerlei ongesteldheden, enz. 

Tot heil der lijdende menschheid is Frévez na lang- 
durige studie en onnoemelijk veel waarnemingen er in 
geslaagd om, zooals hij het noemt, een composé te 
bescheiden, dat men, zonder vrees voor kwade gevolgen, 
kan gebruiken tegen vallende ziekte en alle mogelijke — 
zenuwk walen! 

De man verdient een standbeeld nog in zijn leven, 
als het waar is hetgeen hij zeet. Maar helaas! wat 
is weder de waarheid? Het hoog geroemde middel toch 
is eene oplossing van broomkalium, gearomatiseerd 
met welriekende oliën, door een plantaardige stof groen 
gekleurd en dus niets meer dan een navolging der blau- 
we en roode oplossingen van broomkalium van PARLAGHI, 
Krrriscu en anderen. De hoeveelheid broomkalium in 
deze groene oplossing, waarvoor men f2.50 betaalt, 
bedraagt 40 gram, die men in elke apotheek voor 
minder dan een derde van dezen prijs kan verkrijgen 
en waarbij men dan mag vertrouwen op de zuiverheid _ 
van hel zout, iets dat men volstrekt niet zeggen kan — 
vande bereidingen der fabrikanten van geheimmiddelen, 
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‚ middel is om de adressen te krijgen van een aantal 
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No. 2. Tiende Jaargang. el OL 
MAANDB 


UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING 


TEGEN DE KWAKZ 














Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Secretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 





Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van 1 Jan, tot 3r Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 


BESTUUR DER VEREENIGING. 





Nr. L. Zegers Veeckens, Notaris te Amsterdam, Voorzitter. 
C, Guldensteeden Egeline, Apotheker te Zeit. 

Dr, 6. P, Kortenhorst, Arts te Weesp. 

Dr. CN, van de Poll, Arts te Amsterdam. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 


6, B, Schudt, Apotheker (Binnengasthus) te Amsterdam, 


Sgeretaris-Pennmgmeester. 
Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Te RS DE REE ze 
Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. GETAL LEDEN 954. 








Februari 1890. 
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ALVERIJ. 











De eerste twee artikelen van de ‘Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden : 
Art. 1. De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen var de middelen worden te baat genomen ; 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 


d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 


bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 


bestrijding der kwakzalverij. 





Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 


mmm 





INHOUD. H : 

Berichten: De gratis-verspreiding. — De gezondheids- eee ee Serua” OMEN men Belang 
buisjes. — Een domme oplichter. — Het zegel op de en- | meer stellen in den toestand der zieken, waarvan 
Ze ea m3 Ee nieuwe advertentie van | velen misschien wel naar de hun per advertentie 

indenncx. — Ken geneesheer die een magnetiseur zoekt. — i ï 

Grootere artikelen: Nog eens Nicholas De echte Quina gE Zn aangeboden hulp gegrepen hebben als 
Laroche. — De almanak van Moeder Seigel. — Die knappe | €En drenkeling naar den bekenden stroohalm. 


Géraudel. — Kiedricher Sprudel-Pastillen. 
Ingezonden stukken: Nicholson en zijn bedrijf. 
Correspondentie. 
Herkaalde waarschuwingen: De galverdrijvende Delacre- 
pillen. — Palatinophile. — Pain Expeller. 


Wij noodigen derhalve ieder, die eenige onder- 
vinding heeft opgedaan van de werking der kwak- 
zalvers-middelen of van de behandeling der kwakzal- 
vers, dringend uit ons die ervaring mede te deelen. 
: Wij zullen dan alles, wat voor publiciteit ge= 
Berichten. hen is, in het Maandblad mededeelen en dit aan 








Gratis-versprei dine. En zenden , die bj hun aanvraag medegedeeld 
(hebben waarom zij een gratis-nommer verlangden. 
_ In het begin der maand December van het vorig | Zoodoende kan dan door onze tusschenkomst de 
Jaar hebben wij een maatregel genomen, die door |schade van den een tot leering strekken aan den 
de vroegere Redactie reeds meermalen in praktijk | ander. 

gebracht en met een goeden uitslag bekroond was. | Nu nog een enkele. opmerking aan het adres 
„Wij hebben namelijk aan alle dag- en weekbladen | van sommige aanvragers. 

in Nederland een stukje ter opneming gezonden, ! Zooals boven reeds is medegedeeld, hebben onder- 
waarin zeer beknopt de gang van zaken onzer|scheidene personen bij hun aanvraag een grooter 
Vereeniging in het afgeloopen jaar werd vermeld, | of kleiner getal postzegels gezonden voor de fran- 
voorts de onderwerpen werden genoemd, die in het | keering van het hun toe te zenden Maandblad. 
laatste noramer van het Maandblad waren behandeld Dit is onnoodig, omdat het doel der Vereeniging 
en ten slotte werd medegedeeld dat aan ieder, die |is het verspreiden van het blad ter inlichting van 
kennis met het Maandblad wilde maken, of over een der | het publiek. Voor dit doel wordt al het geld 
genoemde onderwerpen nader wenschte ingelicht gebruikt dat overschiet van de contributie’s, na 
te worden, op aanvraag bij den Secretaris-penning-|aftrek van de gewone onkosten. Men begrijpt dus 
meester een gratis-nommer zou worden toegezonden. | dat het ons zeer aangenaam is adressen te krijgen 

Van dit aanbod is gretig gebruik gemaakt. van personen, die belang hebben bij het lezen van 

Niet minder dan 620 personen hebben een brief-|het blad eu dat wij het hun gaarne gefrankeerd 
kaart of brief gezonden. Sommigen met vermelding | zenden. 
van het onderwerp waarover zij wenschten ingelicht Wie ons wil helpen onzen werkkring in deze 
te worden, eenigen met bijvoeging van een grooter richting zoo ver mogelijk uit te breiden, worde 
of kleiner getal postzegels, velen den wensch uiten- | lid onzer Vereeniging. 
de om kennis te maken met het Maandblad. 

Aan die allen is het December-nommer toege- 
zonden, terwijl slechts een tiental exemplaren terug- 
gekomen zijn, omdat het adres niet duidelijk genoeg 
opgegeven of de naam van den aanvrager niet 
duidelijk geschreven en dus moeielijk leesbaar was. 

Het is ons gebleken dat dit een zeer practisch 


Naar aanleiding van ons artikeltje in het vorig No. 
over de Gezondheidsbuisjes komt in het 
Nieuws van den Dag van 20 Januari het volgend in- 
gezonden stuk voor: 

‚In het Maandblad tegen de Kwakzalverij, nommer 
van Januari 1890, komt een waarschuwing voor tegen 
de z. g. gezondheidsbuisjes, „onfeilbaar geneesmiddel bij 
tering, aamborstigheid, hoesten enz., enz.”, zooals het 
in de gebruiksaanwijzing heet. Ik, als medicus, had 
die buisjes nog nergens aangetroffen, maar nu, gedu- 
rende de griep-epidemie, zag ik ze herhaaldelijk bij 
verschillende patiënten. d 

Ze kosten f 1.50 de 5 stuks, en ieder buisje is 
slechts éen dag te gebruiken, „daar er bij langer ge- 
bruik de kracht af is”, leert de gebruiksaanwijzing. 
In een kleine week heeft men dus het bedrag van een 
daalder aan die vodden versnoept. 

Een 20-tal jaren geleden was kamfer, op soortgelijke 
wijze aangewend, bij het publiek zeer en vogue bij alle 
mogelijke borst-aandoeningen, op aanraden van den 
Heer Raspail, apotheker en afgevaardigde te Parijs. 





personen, die direct belang hebben bij de behan- 
delde onderwerpen, wijl zij zelve of hunne bekenden 
de kwakzalversmiddelen gebruikt en dus eenige 
ondervinding aangaande de werking opgedaan hebben. 

Wij zullen deze wijze van publiceeren een paar 
malen in het jaar herhalen, en al terstond beginnen 
met aan de bovenbedoelde personen dit nommer 
eveneens toe te zenden. 

Het is toch te verwachten dat velen onder hen 
op de een of andere wijze ondervonden zullen heb- 
ben, dat het den kwakzalvers slechts te doen is 
om het geld der goedgeloovige patiënten en dat 








Men zag er echter weinig effect van, waarom die methode 
alweer spoedig in bet vergeetboek kwam. 

Toenmaals gebruikte men een aan beide zijden af- 
gesneden penneschacht, voor de helft gevuld met kleine 
stukjes kamfer, in rust gehouden door een los propje 
watten, en door deze z.g. sigaretten ademde men, 
door het dikkere einde van de penneschacht tusschen. 
de tanden te houden. 

Personen dus, die meenen eenig gunstig effect te 
ondervinden van het inademen van met kamferdamp 
bezwangerde lucht, weten nu hoe zij die z.g. gezond. 
heidsbuisjes, boogst goedkoop, zelf kunnen vervaardi- 
gen; voor één dubbeltje kamfer hebben zij eeû voor- 
raad, voor weken voldoende. 


Ik hoop zeer, dat het schandelijk bedrog met die, 


buitensporig dure en zelfs min of meer vergiftige looden 
buisjes door dit mijn schrijven voorgoed gedaan zij. 
H. P, ScHröper, 
Oud-Officier van Gezondheid, 
Genees- en Heelkundige.” 


Een domme oplichter. De N. Rott. Ct. van 
28 Januari geeft onder het hoofdstuk „Rechtszaken’’ 
een bericht omtrent een geval van oplichting van post- 
zegels, De zaak had zich als volgt toegedragen : 

In het Nieuws van den Dag van 7 Nov, 1889 kwam 
een advertentie voor, waarboven met vette letters stond: 
Personeel voor ‘een waterschap, en waarin gegadigden 
naar de betrekkingen van opzichter, dijkbaas, sluisbaas, 
klerk en machinist werden opgeroepen, om-zich met 
brieven van sollicitatie te wenden tof den boekhande- 
laar D. te Voorburg, die brieven te voorzien van de 
letter A en daarin te sluiten fwee blauwe postzegels. 
Op deze advertentie, door een aan den boekhandelaar 
onbekend persoon aangeboden, kwamen 220 brieven in, 

Toen de steller van de advertentie, waartegen kwade 
vermoedens waren gerezen, de brieven kwam afhalen, 
werd hij gevat en hij bekende aldra, dat de geheele 
advertentie was verzonnen en het hem alleen om de 
postzegels was te doen geweest. 

Voor deze handeling vorderde het O. M. bij de Haagsche 
rechtbank, wegens oplichting, 6 waanden gevangenisstraf, 

Wij maken hiervan melding, niet om de zaak 
zelve, maar om er op te wijzen dat die oplichter bij 
zijn tijd ver ten achter staat. Wanneer hij, in plaats 
van het verschaffen van die betrekkingen had aange- 
boden de meest ongeneeslijke kwalen te genezen — 
dus even groote leugen — en, in plaats van 10 ct, 
één, twee ja tien gulden of meer in den brief had 
laten insluiten, dan zou, in Nederland, niemand, het 


hem lastig hebben gemaakt. 





Het zegel op de engelsche geheim- 
middelen. Eeu onzer getrouwe lezers vestigt onze 
aandacht op de advertentie van Keating's Borst-pastilles, 
en wel vooral op de volgende zinsnede, daarin voor- 
komende: „Het publiek gelieve vooral te letten op de 
„woorden: Keating's Cough Lozenges, door 
„het Engelsche gouvernement op het roode cachet afge. 
„Ärukt en zonder hetwelk: geen een doos echt is.’ 
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te zien, nl. van een soort plakzegel der belasting een 
gouvernements-diploma te maken.” 

Inderdaad onbeschaamd, maar dit verwondert ons 
niet van een kwakzalver; wij hadden zoo iets verwacht. 

Toen wij in de Nos. van Mei 1884 en October 1887 
de aandacht vestigden op de belasting die in Engeland 
op de geheimmiddelen wordt geheven en op de omstan- 
digheid, dat elk middel, als bewijs van betaald zegel- 
geld, van een officieel stempel wordt voorzien, schreven 
Wij, naar aanleiding daarvan, het volgende: 

„Door het officieele stempel worden „boeren en bui- 
tenlui’”’ in den waan gebracht, dat de Regeering den 
inhoud der paketten bekrachtigt. Natuurlijk zouden 
zij hunne dwaling kunnen inzien, zoo zij slechts konden 
en wilden lezen, doch dit is juist het geval niet’ 

En verder: „De Lancet beweert, dat door menigeen 
het eenvoudige belastingstempel voor een soort van 
officieele aanbeveling wordt gehouden, terwijl het toch 
niet anders beteekent dan dat de Staat te gelijk met 
de blufferige verkoopers, ook voor zich een duitje meent 
te moeten verdienen aan hen, die zoo dwaas zijn om 
deze artikelen te koopen.” 

Welnu, waar het groote publiek omtrent deze zaak 
in dwaling verkeert, zorgen kwakzalvers, als Keating, 
wel het in die dwaling te versterken; hun beurs vaart 
er wel bij en een kwakzalver, die bang is voor een 
leugen, zal ’t nooit ver in de wereld brengen. 


WiINDELINex wordt voorzichtiger; het Nieuws van 

den Dag bevat thans de onderstaande advertentie; 
„KANKER. 

„Genezing van Kanker en Kankerachtige Gezwellen, 
Fistels, Wonden, Huidziekte en aanverwante kwalen 
(zonder bloedige operatie) door een ervaren Arts. 

„Het sedert jaren bekende Consultbureau van dezen 
speciaal Arts is steeds aan hetzelfde adres: 37 Wete- 
ringschans, Amsterdam. Inlichtingen per correspon- 
dentie gratis.” 

Men ziet 't‚ de naam van Dr. Windelincz is, althans 
voorloopig, verdwenen, zoodat hierdoor één staf bare 
handeling is ingetrokken, Er blĳft echter nog genoeg — 
de hoofdzaak — over, om er met kracht tegen te waar- 
schuwen. 


Het Nieuws v.d. Dag van 20 Januari j.l. bevat de 


volgende advertentie: 


„Een Geneesheer uit Indië wenscht zich te asso- 


… Ciëeren.met een bekwaam Maguetiseur, ter gezamenlijke 
__ uitoefening der Praktijk. 


Adres fr, lett, F U 495, N. v/d D.” 
Arme lijders! 


Nog eens Nicholson. 
Naar aanleiding van een brief, ons door een lid 


der Vereeniging toegezonden, wenschen wij nog 


eenige woorden te wijden aan een der grootste 
kwakzalvers en bedriegers, namelijk Nicrorson, of 
hoe hĳj eigenlijk heeten moge, die met groot succes 
voor zijn beurs het spreekwoord te niet doet: „dat 
is aan een doovenman’s deur geklopt.’ Uit de 
advertentiën in dag- en weekbladen van alle be- 
schaafde landen toch blĳkt, dat hij de leiders aan 
doofheid: of oorsuizingen en dergelijke kwalen in ’t 
bijzonder als zijne melkkoeien beschouwt. De schrijver 
van den ons toegezonden brief verbaast er zich 
over, dat een zich noemende Dr. Mountain naam 


„en adres van een hem bekenden persoon aan doof- 


heid lijdende, te weten was gekomen en vraagt 
hoe dit mogelijk is: Wij zeiden reeds in het Decem- 
ber-nommer van 1889 dat Nriczorson, Dr. Simpson en 
Dr. Mountain allen dezelfde kwakzalversfirma ver- 
tegenwoordigen. Nief, alleen deze verschillende 
namen, maar ook de verschillende adressen door 
die bedriegers opgegeven, dienen slechts om het 
publiek met meerdere zekerheid in den val te lok- 
ken. Wanneer dus Nricnorson onder den naam 
Nrcerorson zijne kunstmatige oorkommels aan den 
man zoekt te brengen en hem dit niet gelukt, 
verandert hij, zonder eenige gewetenswroeging, in 
Dr. Simpson, en brengt onder dien naam zijne lotie— 


die met de oortrommels gebruikt moet worden — 


en dus ook zijn oortrommels, dáár in huis waar 
men van NicHoLsoN niets weten wil. Het is bekend 
dat deze Stmeson werkelijk bestaat, doch als klerk 
bij Nriemorson in dienst, zijn naam gaarne tot der- 


Re, gelijke praktiĳĳken leent. 


Niet tevreden met het van de hand doen van 


_ oortrommels en lotie tegen schandelijk hoogen prijs, 


tracht hj bij een ieder, dien hij te pakken kan 


krijgen, buitendien nog onder den naam van Dr. 


Mountain zijn zoogenaamden Chineeschen balsem 
binnen te smokkelen. 

Daar het echter zelfs hem onmogelijk is de 
adressen van lijders aan doofheid in alle landen te 
weten te komen, zoekt hj overal personen, die op 
gemakkelijke wijze geld verdienen willen, om als 
agenten en vertegenwoordigers voor hem op te 
treden. Daartoe zendt hj aan elk dier personen 
eenige boekjes, waarin de namen en volledige 
adressen van dooven of gedeelteljk doove personen 
dienen aangeduid te worden, alsmede eenige boekjes, 
die de beschrĳving zijner oortrommels bevatten, 
welke boekjes aan bovenbedoelde hardhoorende 
personen moeten gezonden worden. 

Elk agent is verplicht een lijst der namen van 
de personen, aan wie hij de boekjes met beschrij- 
ving gezonden heeft, aan Nicnorson te doen toe- 
komen, „en’’, zegt hij int zijn brief aan de agenten, 
„indien deze personen koopen, wordt U 10° van 
den verkoopprijs geschonken.” 

Daarenboven deelt hj 16 verschillende prijzen uit 
aan degenen, die hem het grootste aantal namen 
toezenden. 

Men vergunne ons te betwijfelen of NricHorson 
eerljker is tegenover zijne agenten dan tegenover 
het publiek. Zou hij nu en dan bĳv. niet ver- 
geten(?) de prijzen uit te deelen ? 

Deze kleine onthulling, benevens een ingezonden 
stuk in dit nummer, moge dienen tot beantwoor- 
ding van de vraag aan ons gedaan, hoe het moge- 


lijk was, dat Dr. Mounram aan naam en adres 


van een doove kwam, ofschoon in de laatste vijf 
jaren, door geen familielid van den vrager een 
geheimmiddel gekocht was. 

Onder verwijzing naar het December-nommer van 
het voorgaande jaar, drukken wij bĳ dezen den 
wensch uit, dat de lijders aan doofheid in Neder- 
land door het niet aanschaffen van de genoemde 
middelen, blijk geven, dat zij zich ten minste ver- 
heugen in het ongestoord bezit van gezonde hersenen. 


hmnee 





De echte Quina Laroche. 


In het No. van October 1889 hadden wij ons 
te verdedigen tegen-de geachte redactie van het 
Sociaal Weekblad, die ons beschuldigde van „scha- 
delijke overdrijving’, omdat wij de aanprijzing van 
Ouina Laroche als schandelijk bedrog hadden ge- 
kenmerkt. Op gevaar af van nogmaals een terecht- 
wijzing te ontvangen, moeten wij onze stem op- 
nieuw tegen dit middel verheffen; inderdaad de 
fabrikant maakt ’t tegenwoordig al te bar. 

Begrijpelijk is ’t, t zou ons verwonderen wan- 
neer het anders ware, dat tegenwoordig bĳ tal 
van kwakzalversmiddelen de bijzondere geneeskracht 
tegen de griep op den voorgrond wordt gesteld, 
maar nergens geschiedt dit o.1. brutaler dan by 
de Quina Laroche. Niet onder de gewone adver- 
tentiën — maar liefst onder de „Reclames’’ à 50 
cent per. regel — wordt het publiek het volgende 
kond gedaan: „Daar de doctoren erkend hebben, 
„dat de kinine het snelste geneesmiddel is tegen 
„influenza, is de Wehte Quina Laroche, welke alle 
„krachtige bestanddeelen van de kina bevat, als 
„aangewezen als voorbehoed- en geneesmiddel.” 

En opdat men zeker de echte (uina Laroche 
neme, volgt eenige dagen later de volgende reclame: 

„ZUINIGHEID EN GEZONDHEID.” 

„Wanneer gij ziek komt te worden, waarde 
lezer, doet ge den goedkoopsten geneesheer niet 
ontbieden, maar wel dien waarvan de goede naam 
het meest bekend is; wat de geneesmiddelen betreft, 
is het nog meer noodig evenzoo te handelen, want 
door een goedkooper nagemaakt artikel te ver- 
kiezen, maakt ge een misplaatste zuinigheid. De 
oorspronkelijke formule der echte Fransche Quina 
Laroche nimmer bekend gemaakt geworden zijnde, 
is het dus eene bedriegerij en eene zeer valsche 
zuinigheid voor de gezondheid, door het namaaksel 
te koopen.” 7 26 


Welnu, waarde lezer, al is de oorspronkelijke 
formule nimmer bekend gemaakt, wij geven u de 
verzekering — en gij zult ons toch wel even goed 
gelooven als den franschen kwakzalver — dat die 
samenstelling geenszins geheim is en dat uw eigen 
apotheker u een praeparaat kan bezorgen, bereid 
volgens een algemeen in Nederland aamgenomen 


Le 


voorschrift (reeds herhaalde ralen in dit blad ver- 
meld), dat in geen geval bij het fransche middel 
behoeft achter te staan. Integendeel, bij het 
koopen van het middel bij den apotheker hebt ge, 
behalve een winst van f 1.15, nog het voordeel, 
dat de levering van den apotheker u den waarborg 
geeft, dat gij werkelijk een goed bereid aftreksel 
van kinabast krijgt, welke waarborg geheel ont- 
breekt bij het buitenlandsche fabrikaat, dat in 
verzegelde fleschjes verkocht wordt. 

Maar hoe ook, ’tzij gij het fransch, ’tzij gij het 
nederlandsch praeparaat koopt, verwacht toch niet, 
dat gij u daardoor in ’t bezit stelt van een middel, 
„aangewezen als voorbehoed- en geneesmiddel tegen 
influenza” Het schermen met groote woorden, 
als: kinine als snelst. geneesmiddel (nog wel bij een 
praeparaat, dat naar verhouding weinig kinine 
bevat),. moge den leek een oogenblik om den tuin 
leiden — en daarop rekent de kwakzalver —, een 
enkele vraag aan een deskundige zal u het ant- 
woord verschaffen, dat wij hier weer staan voor 
een van die leugens, die alleen ten doel hebben 
het publiek tot koopen te bewegen. 

Of liever, gij behoeft die vraag niet te stellen ; 
wij vragen u in gemoede: wanneer er werkelijk 
een goed voorbehoedmiddel tegen griep bij de ge- 
neeskundige faculteit bekend ware geweest (en de 
fransche fabriekant zal toch de wijsheid wel niet 
alleen in pacht hebben), zou dan de ziekte z00 
overal om zich heen gegrepen hebben, zonder dat 
van bevoegde zijde. op dit voorbehoedmiddel de 
aandacht ware gevestigd ? 

Zoo ooit, dan is thans de Quina Laroche in hare 
ware gedaante, als kwakzalversmiddel, te voor- 
schijn getreden, 

Men versta ons wel — wij moeten, helaas! dik- 
wijls zoo overdreven duidelijk zijn om riet verkeerd 
begrepen te worden — wij veroordeelen den kina- 
wijn als zoodanig geenszins, het is somwijlen een 
best geneesmiddel, wanneer men maar zeker van 
de goede bereiding is, maar wat wij veroordeelen 
is de aanbeveling tegen tal van kwalen — tering 
en influenza incluis — die dient om de echte €?) 
Quina Laroche ingang te doen vinden. Hierin 
steekt het bedrog. 





De almanak van Moeder Seigel. 


Blijkens het „ingezonden stuk’ in een vorig No. 
Is men begonnen met de verspreiding van dezen ka- 
lender in Nederland en, afgaande op het feit, dat 
deze kalender in de Nederlandsche taal gedrukt is, 
is de vrees niet ongewettigd, dat ons land spoedig 
weer met deze producten zal worden overstroomd. 
Wij wenschen daarom, ook van onze zijde, in en- 
kele woorden “dit boeksken aan te kondigen. 

Wanneer wij de almanakken voor 1881 en 1882 
(van andere jaren hebben wij ze niet onder oogen 
gehad) met dien van het jaar 1890 vergelijken, dan 
moeten wij bekennen, dat deze uitgaaf werkelijk een 
verbeterde is, altijd voor zoover het de plaatjes en 
den omslag betreft. Wat den inhoud echter aan- 


gaat kunnen wij hetzelfde niet getuigen; in dit op- 


zicht is er geen verschil met de vorige jaargangen 
op te merken. Tal van attesten, die vol zĳn van 
lof over de stroop en pillen van Moeder Seigel, 
worden afgewisseld door hartroerende verhalen van, 
en over personen, die door genoemde middelen van 
een wissen dood zijn gered; juist ’t zelfde als wij 
in almanakken van vroeger jaren opmerkten. 

Ook thans weder schijnt men zich van de hulp 
van een Nederlander verzekerd te hebben, getuige 
het goed Nederlandsch waarin het boekje geschre- 
ven is. Tot ons genoegen bemerkten wij toch 


verschil ook in den inhoud; wij misten nl. een op- 


gave van de dépôthouders hier te lande ; vermoe- 
delijk bestaan hier dus geen dépôts meer. 

Dat dit niet te bejammeren is, zal elk toegeven 
die iets meer van Moeder Seigels middelen weet 
dan wat er van in den kalender wordt medegedeeld ; 
een kleine aanvulling uit onze pen (die omtrent dit 
onderwerp zoo lang gerust heeft) wenschten wij 
daarom aan het boekje toe te voegen : 

De voornaamste middelen van Moeder Seigel zijn 
de stroop en de pillen en van deze twee staat de 
stroop boven aan, Een zekere A. J. White, die 


zijn fabrieken in New-York en in Londen bezit, 
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heeft, volgens zijn bewering, van een Duitsch vrouw- 
tje, Moeder Seigel, de middelen verkregen, die de 
geheele menschheid gezond moeten maken. 

Omtrent die middelen schreven wij in Februari 
1881 het volgende: | 

„In een stevig, hoekig fleschje verkrijgt men voor 
f 1.75 ongeveer 50 gram van een troebele, bruine, 
stroopachtige vloeistof, waaruit zich een bruinach- 
tig bezinksel afzet. 

De samenstelling der stroop staat buiten op ’t 
fleschje vermeld. Deze openhartigheid schijnt vreemd, 
doch is slechts een list te meer. Vooreerst geeft 
het den kwakzalver den schijn van goede trouw 
en kan hj tot zijn verdediging zeggen, dat zijn fa- 
brikaat geen geheimmiddel is, in den letterlijken 
zin van het woord; terwijl het hem van den an- 
deren kant niet onbekend kan zijn dat het publiek 
zich door zulk eene opgave niet laat terughouden 
om te koopen. Het zal altijd meenen dat het mid- 
del niet goed is als het niet in zoo’n fleschje en 
met zoo’n etikette wordt verkocht. Bovendien heeft 
Wuite er wel voor gezorgd een mengsel van aller- 
le: dingen door een te brouwen, voor ’t groote pu- 
bliek geheel onverstaanbaar, waardoor hij voor na- 
maak niet behoeft te vreezen. Wij schrijven het 
voorschrift letterlijk zooals het op het fleschje voor- 
komt hieronder af. (*) 

Onder de 17 bestanddeelen (behalve water en 
keukenzout) die in dat voorschrift worden opgenoemd 
vindt men eenigen die bij ons, zelfs bij het volk, 
zeer goed bekend zijn, zooals Gentiaan , Coloquint, 
Aloë, Spaansche peper , Sassefras, Borax , Spiritus 
Om de waarheid van het voorschrift 
te controleeren heeftonzemedewerker, de Heer HERMAN 
VAN GELDER, milit. apotheker, een scheikundig onder- 


_ zoek ingesteld naar enkele van deze stoffen en inder- 


daad behalve de suiker van de stroop (glucose), 
aloë en borax er in gevonden. 

Al de andere stoffen aan te toonen zou een uiterst 
omslachtig scheikundig onderzoek vereischen en de 
zaak is de groote moeite en kosten daaraan verbon- 
den niet waard. We willen aannemen dat de andere 
genoemde bestanddeelen eveneens in het mengsel voor- 
komen ; wat is dan daarmede gebleken ? 

Îo. dat de „wonderbare moeder Seigel’s stroop 
een verzameling is van allerlei voor den greep 
genomen artsenĳstoffen , hoofdzakelijk behoorende 
tot de zoogenaamde bittere en purgeermiddelen , 
waardoor niets van de verbazende. uitwerking is te 
verkrijgen, die er van beloofd wordt. 

2o. dat er geen sprake van is dat het slechts 
een aftreksel is van wortels of kruiden door het 
moedertje geplukt, zooals het verhaal luidt, maar 
dat er behalve de spiritus en de keukenstroop met 
name aloe (een hars) en borax (een mineraal) 
in voorkomen, die uit in Duitschland groeiende 


__ kruiden nooit kunnen worden gekregen. 


8°. dat een gulden en vijf en zeventig cent voor 
90 gram, dat is ongeveer een theekopje vol van 
het vocht, verbazend duur is en geen apotheker 
ooit voor een dergelijke hoeveelheid van een zoo- 
danig mengsel zooveel zou vragen. | 

Behalve de stroop worden ook nog. verkocht 
Moeder Seigel’s pillen voor f 0,75, een klein fleschje 
met 25 stuks. Deze heeten „op dezelfde wijze uit 


„wortelen en kruiden bereid en moeten te zamen 


met de stroop gebruikt worden door lijders aan 
verstopte darmen.” Wn inderdaad volgens het voor- 
schrift dat ook hier bij gevoegd is (f) zal het ze- 
ker die ongelukkige lijders aan ontlasting niet ont- 
breken. Het is bekend dat bijna alle fabrikanten 


___van pillen hiervoor een purgeermiddel gebruiken ; 


Horzoway neemt aloë; Ricrrer in zijn Airypillen 


Jalappe ;. onderscheidene fabrikanten van Urbanus- 


pillen aloë; GrxBorn rabarber; de fabrikant van de 
pillen-Pearcy Podophylline. Maar deze kwakzalver 


A. J. Warre stopt in zijn pillen een reeks purgeer- 


___(*) Mother Seigel’s curatiwe Syrup. Formula—Take Extract 


Bleu Flug, Culver, Stillingia, Poke, Butternut, Dandelion , 
each 61/, lbs, Ext. Princes Pine 5 lbs, Ext, Mandrake 4 lbs., 


‚Ext. Gentian 2 lbs, Ext. Colocynth 2 lbs. Ext. Blk. Cohosh 


10 1bs., Aloes 9 lbs, Pow'd Capsicum 1 lb., Pow’d Sassafras 
10 Ibs, Borate of Soda 15 lbs, Spirits of Sea Salt 12 Ibs. 


& _S0galls. Sugar House Syrup, Water, q.s. to make 90 galls. Mix. 


( f). Mother Seigel’s gperatng Pills. ForMura. Pulv. Aloes., 
‚ extr. podophyll. each 2 lbs; pulv. 


; fi gluglans 4 lbs. — Mix. divide into 4 grains pils. 
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middelen bij elkaar, Aloe, Jalappe, Cologuint, Podo- 
phylline , Guttegom ! 

De heer Van Gerper heeft ook dit voorschrift 
voor ons gecontroleerd en de aloë in de pillen aan- 
getoond en bovendien de in het voorschrift ge- 
noemde Hydr. Subchlor., dat ís de stof die bij ons 
meest calomel genoemd wordt, een kwikzilver-ver- 
binding die met voorzichtigheid moet gebruikt 
worden. De aanwezigheid van deze stof vooral, die 
nooit anders dan uit het delfstoffenrijk kan worden 
verkregen, toont hoe brutaal de in het boekje ge- 
drukte leugen is dat de pillen uit „wortels en krui- 
den” zijn vervaardigd !” 


Wanneer men nu het bovenstaande, juist negen 
jaar geleden geschreven, vergelijkt met den inhoud 
van den almanak, dan koesteren wij de hoop, dat 
vele lezers de verklaringen van den fabrikant omtrent 
de algemeene geneeskracht en de verkregen won- 
derbare reslutaten, zullen aannemen voor ’t geen zij 
ziju, n.l. opgeschroefde leugens, om het publiek 
tot het koopen van Moeder Seigel’s middelen te 
lokken. Dan koesteren wij de verwachting, dat 
het ook ditmaal, evenals in 1881 en 82, aan 
Warre niet gelukken zal hier te lande veel slacht- 
offers te maken, al moge zijn kalender er ook nog 
zoo fraai uitzien. 


Die knappe Géraudel. 


Inderdaad hoeden af voor mijnheer GERAUDEL, 
hij is een meester in .. . . het adverteeren van 
kwakzalversmiddelen. Hij weet 't hoe men de groote 
trom moet slaan om het publiek te bedotten ; waar- 
lijk, wij gelooven dat Holloway, indien hij nog 
leefde, jaloersch op hem zou zijn. GEÉRAUDEL is 
specialiteit in het leveren van groote, geïllustreerde 
annonces; wie herinnert zich niet de groote recla- 
mes met dien opengesneden man, die de maag op 
de verkeerde plaats had en die er zoo ongelukkig 
uitzag — welke voor eenige jaren onze bladen 
ontsierden, en die dienden om de Pástilles Géraudel 
bekend te maken? Welnu, GéraupeL heeft thans 
iets anders, dat in de wereld gebracht moet worden, 
nl. Géraudel's Purgeermiddel, en ook dit wordt, 
fraai geïllustreerd, in reclames à 50 ct. de regel 
(t staat er ten minste boven) den volke verkondigd. 
In de Nieuwe Rotterd. Courant werden wij op die 
teekening verrast en gaarne bekennen wij, dat deze 
illustratie, wat uitvoering betreft, veel hooger 
staat dan de ongelukkige lijder, die de pastilles 
noodig heeft. 

Men spare ons een beschrijving der teekening ; 
den tekst der annonce laten wij hier echter volgen: 


KRACHT EN SCHOONHEID. 

„Volmaakte gezondheid, uitmuntende spijsvertering, 
lichamelijke kracht, frissche en rozenroode gelaatskleur, 
regelmatige slaap. Dusdanig zijn de resultaten, verkregen 
door het regelmatìg en voortdurend gebruik van Géraudel’s 
Purgeermiddelen. 

Een enkele Tablet, gezogen of tusschen de tanden ge- 
knapt een kwartier vóór het ontbijt of het diner, is vol- 
doende een der snelste uitwerkingen te verschaffen en 
zonder de minste buikpijn. ° 

Het Géraudel's Purgeermiddel, in tabletten van de af- 
meting van eene Vichy-Pastille, bezit laxeerende en merk- 
waardig verkwikkende eigenschappen. Gezogen of tusschen 
de tanden geknapt zijn zij voor de lastig innemende vrou- 
wen en de teergevoeligste kinderen eene ware lekkernĳ. 
De mannen in de, kracht des levens, de grijsaards welke 
eene slechte spijsvertering hebben, diegenen waarvan de 
zittende levenswijze eene opwekking der spijsverterings- 
organen vordert, moeten het regelmatig gebruiken. De 
Gal, de Slijmachtige vochten, de vochtigheden in het Bloed, 
de Verstopping, de Hoofdpijnen, de Migraines verdwijnen 
in zeer korten tijd. De huid des gelaats verheldert zich 
en de opgeruimdheid herkomt met de gezondheid en de 
frischheid der gelaatskleur. Men vindt het Géraudel’s Pur- 
geermiddel in alle Apotheken. De doos, bevattende 18 
purgaties, kost in Frankrijk 1 fr. 50. Twee tabletjes als 
monsters worden aan iedereen toegezonden, welke er de 
franco aanvrage om doet aan den heer Géraudel, Apothe- 
ker te Sainte-Ménehould (Frankrijk).” 





Het bovenstaande was te fraai om niet terstond 
in ons blad over te nemen; wij moeten het echter 
voorloopig alleen bĳ de vermelding van deze re- 
clame laten. Want hoe nieuwsgierig wij ook zijn 
om te weten, wat toch wel dat nieuwe middel zou 
wezen — een nieuwsgierigheid die zeker vele lezers 
met ons zullen deelen — wij zijn genoodzaakt een 
poosje geduld te oefenen. De influenza heeft daar- 
aan schuld, doordat zĳ nl. aan onze getrouwe 
onderzoekers geen tĳd gunt om zich met die 
onderzoekimgen thans bezig te houden. 

Men zij echter niet hevreesd, dat wij de annonce 
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ten onrechte een plaats in dit Maandblad hebben 
gegeven; ook zonder onderzoek zijn wij overtuigd, 
dat een middel dat op deze wijze en in deze be- 
woordingen wordt aanbevolen, zooals met Géraudel’s 
Purgeermiddel het geval is, een kwakzalversmiddel 
is, al ware het ook door een onbekende in plaats 
van door Géraudel aangekondigd. 








Kiedricher Sprudel-Pastillen 
van een bekende firma. 


Eenige weken geleden ontvingen sommige apothe-= 
kers een circulaire van Dr. Böprcker & Co., Arnhem, 
Hannover, Emmerik; Fabriek van Chemische phar- 
maceutische en hygienische praeparaten, Centraal- 
depôt der gerenommeerdste medische specialiteiten. 

Die circulaire begon aldus: 


Geachte Heer ! 

„Zooals U wellicht bekend zal zijn, worden door 
de Kiedricher Sprudel-Mineraalwater- Maatschappij 
te Eltville al Rh. ook Pastillen vervaardigd, en heb- 
ben wij daarvoor het hoofd-depôt overgenomen. 
Deze pastillen worden door bijna alle Heeren Ápothe- 
kers en drogisten gaarne verkocht, daar dezelve 
geen geheimmiddelen zijn, doch een zuiver natuur- 
product en worden de Pastillen door Heeren Doc- 
toren ten zeerste aanbevolen. De verkoop wordt 
door net bewerkte annoncen ondersteund, en ver- 
zoeken wij U uit bĳĳgaanden afdruk den tekst en 
de samenstelling dier advertentiën te willen beoor- 
deelen. Wij zijn in de aangename verwachting, 
dat U ook een depôt der Kiedricher Sprudel-Pastillen 
nemen zult en veroorloven ons U onderstaand onze 
voorwaarden op te geven.” 


Die voorwaarden komen tamelijk overeen met 
die, welke men gewoonlijk onder oogen krijgt, 


zooals flink ‚hoog rabat, het adverteeren in de 


plaatselijke bladen enz., zoodat wij die hier niet 
verder overnemen; aan de ‚net bewerkte’ annonce 
willen wij echter een plaatsje gunnen: 


„Kiedricher Sprudel-Pastillen, onder toezicht en contrôle 
van geneeskundigen, vervaardigd uit het Kiedricher Spru- 
del Mineraalwater bij Eltville ‘a/d Rĳn, zijn, evenals het 
water zelve, onovertroffen bij maag- en darmcatarrh, buik- 
ziekten, bij hoesten, Henlein ‚ borstlijden, bij blaas-, lever- 
en nierziekten. Geneeskundige autoriteiten noemen de Kie- 
dricher Sprudel-Pastillen een universeel geneesmiddel en 
kan derhalve eene proef daarmede niet genoeg aanbevolen 
worden; de proefneming wordt door goede uitwerking be- 
loond. 

De Kiedricher Sprudel-Pastillen zijn verkrijgbaar in de 
apotheken, drogisterijen enz, in doozen à f 0.50. 

Kiedricher Sprudel-Maatschappij te Eltville a/d Rijn.” 


Gedachtig aan ’t geen wij in ons vorig No. als 
kenmerk van een kwakzalversmiddel hadden opge- 
geven, was er voor ons, bij de lezing der concept- 
annonce, geen twijfel aan of wij hadden bn deze 


pastillen — ook zonder dat wij een onderzoek naar 
de samenstelling instelden — met een kwakzalver 
te doen. In die meening werden wij nog versterkt, 


toen wij zagen aan wie wij de invoering dezer 
pastillen in ons land te danken(?) hadden. 

De firma Dr, Böprcker & Co. te Emmerik is 
een oude bekende, o.a. door de St. Jacobs Maag- 
droppels. Reeds in December 1888, bij de be- 
spreking dier droppels, waren wij in de gelegenheid 
de aandacht op den persoon van B. en zijne hande- 
lingen te vestigen, en in ons vorig No. gaf het 
plotseling verdwijnen van zekeren SCHUMACHER, te 
Arnhem, ons aanleiding om te wijzen op het nauwe 
verband dat er bestaat tusschen de namen: ScHU- 
MACHER, Dr. Böpicker en Dr. ScHuLTz. 

Nu ScerumacHeR verdwenen is, blijkt Böpicker te 
Arnhem ten tooneele te moeten verschijnen; men 
zij nu bĳ tijds gewaarschuwd! 

Het schijnt ons onnoodig toe over de pastillen 
zelve iets te schrijven; de bron van herkomst zegt 
genoeg. 


hes 


Ingezonden. 


M. de Redacteur. 

Schrijvende op eene advertentie, waardoor de 
gelegenheid werd opengesteld om des avonds wat 
geld te verdienen met schrijfwerk, ontving ik na 
eenige weken eenige gedrukte stukken, waarbij ook 
mijne aanstelling als agent voor Nicholson’s oor- 
trommels. Hiermee was een aardig duitje te ver- 
dienen, maar aanstonds begreep ik dat Nicholson’s 
oortrommels wel een der grootste kwakzalversarti- 
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kels zijn, die wellicht ooit op aarde bestaan hebben, 
en mijn geweten verbood mij om dat bloedgeld te 
verdienen. 

Eerst heb ik geaarzeld om iets in ’t publiek over 
deze zaak te zeggen. N. toch heeft vertrouwen in 
mij gesteld, door mij als zijn agent te benoemen, 
en misbruik maken is op zijn zachtst genomen eene 
onwelvoegelijkheid. 

Toch gaat het belang mijner medeburgers mij 
te zeer ter harte, dan dat ik niet zou protesteeren 
tegen hen, die voor eenige centen hun evenmensch 
een groot nadeel toebrengen, en ik wil nu eens 
bekend maken hoe de agenten werken. 

De agenten kannen hun werk verrichten zonder 
dat zij ooit bekend worden, want zij hebben een- 
voudig niets te doen dan de namen van doove 
personen op te zenden. 

Als men in Rue Drouot den naam van een doove 
kent, wordt niets onbeproefd gelaten om den armen 
lijder tot den aankoop te bewegen; alle kwakzal- 
vers-hulpmiddelen worden te baat genomen om deh 
betrokken persoon in den val te krijgen. Gemid- 
deld zal van de zes personen, aan wie weken lang bijna 
dagelijks wat door den postbode wordt thuis be- 
zorgd, er één toebijten. 

Maar, zal de lezer vragen, waaraan kondt ge 
zien dat hier kwakzalverij bestaat, of, wat hetzelfde 
is, bedrog gepleegd wordt? Deze overtuiging heb 
ik gekregen door het lezen der brochure over N.’s 
oortrommels, en iedereen die de gaaf der rede 
bezit en haar wil gebruiken, moet tot diezelfde er- 
kenning komen. Aan het adres Rue Drouot zijn 
niet alleen oortrommels te bekomen, ook oorsmeer 
en een gorgeldrank en o! toppunt van kwakzalvers- 
reclame: de praeparaten zijn gratis te bekomen, 
alleen de onkosten worden vergoed! Uit dit alles 
zou men moeten besluiten, dat de heeren die zich 
met de „schenking van het probaat middel be- 
lasten, wel nooit plaats nemen op een tafeltje op 
de markt, waar zij van uit de hoogte hun onteil- 
baar middel aanprijzen. 

Het doel van dit schrĳven is, het publiek te 
waarschuwen, om toch niet licht iets te koopen, 
wat met zooveel ophef wordt aangeboden door 
circulaires, brieven, boekjes enz., want gelijk het 
met de oortrommels gaat, geschiedt het ook in 
veel andere gevallen; een gewetenlooze „vriend” 
zal u misschien helpen bedriegen. 

Om bij de zaak te blijven: hoe komt het, dat 
menschen wonende in ééne stad of dorp, dikwijls 
door kwakzalvers bedrogen worden? Dat doet de 
hoogmoed ; niemand wil gaarne bekennen dat hij 
is bedrogen geworden, en zoo gebeurt het dat per- 
sonen, die de (t)rommel van N. gekocht hebben, 
niet willen verklaren dat men hen heeft beet gehad. 

Men ziet het, de waarschuwing tegen de prak- 
tijk van N.'s vertegenwoordigers kan onverdacht 
heeten , en ik raad iedereen aan, om, zoo hij zich 
door kwakzalvers heeft bedrogen gezien, dit aan 
het bestuur der Vereeniging tegen Kwakzalverij 
bekend te maken; want als het belang van het 
algemeen in het spel is, dan moet de persoonlijke 
eigenliefde, ja zelfs het eigenbelang ter zijde worden 


gesteld; zijt gij zelf bedrogen, waarom dan anderen 


hiertegen niet gewaarschuwd ? 

Om nog eens terug te komen op Nicholson’s 
uitvinding , zoo geloof ik dat het wel mogelijk 
zou zijn om langs dien weg het gebrek aan het 
gehoor te verhelpen, en dat er misschien wel ooit 
een tijd zal komen dat er b. v. in eene huiskamer, 
het gehoor, dat in abnormalen toestand verkeert, 
nog beter dan thans kan worden versterkt, maar 
Nicholson’s uitvinding is berekend op de ijdelheid, 
die alle gebreken tracht te bedekken, al brengt dit 
dan ook de geldbeurs en de gezondheid in gevaar. 

Moge dit schrijven bijdragen tot meerdere waar- 
deering van het streven uwer Vereeniging, dan 
acht ik mijne moeite beloond. 





_ Correspondentie. 


Als nieuwe leden zijn toegetreden de Heeren: 

F. L. Deterding, arts, Oudendijk bij Hoorn; 

J. van Dijk, apotheker, Makkum; 

Het Medisch dispuut „Moleschot”, te Amsterdam. 

In het jaar 1889 heeft de Vereeniging, ’t zij door sterf- 
geval, 't zij door bedanken, verscheidene leden verloren, 
zoodat op 1 Januari 1890 het ledental 954 bedroeg. Die 
vermindering is trouwens een gewoon verschijnsel, dat zich 
ieder jaar in Januari voordoet, omdat de leden, die in den 
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loop van het jaar bedanken 
worden meegerekend. Ofschoon de toestand der Vereeni- 
ging, wat aantal leden betreft, niet bij andere jaren ten achter 
staat, is het toch zeer gewenscht, dat daarin verbetering 
kome. Het bestuur richt daarom het dringend verzoek tot 
de leden, om ieder in zijn kring pogingen aan te wenden 
tot vermeerdering van het ieuentat: 

Bj dit nommer worden aan de leden en geabonneerden 
postwissel-formulieren toegezonden, met verzoek die te ge- 
bruiken voor het overmaken der contributie en abonnements- 
gelden: het gebruikmaken van deze postwissels bespaart 
den secretarisspenningmeester veel moeite en der Vereeni- 
niging veel kosten. 

Extra-bijdragen tot stĳĳving der kas zullen zeer welkom 
zijn. 

C. van R, te A. Wij zonden U No. 9 en 12 van den 
vorigen jaargang, waaruit gij zult gezien hebben wat er 
van het middel van Mountain te wachten is. ln dit No. 
zult gij tevens het antwoord vp de andere vraag vinden. 


Dr. v. H. R,‚ te A. Dank vocr uwe mededeelingen en 
briefkaarten; wij hopen er te gelegener tijd nog eens ge- 
bruik van te maken, en zullen er goed op letten of nog 
verder misbruik van uw naam dE gemaakt. Aan uw 
verzoek betreffende de toezending aan de Belgische bladen 
is voldaan. 

W. P. L. van E.…. te M. Het Maandblad is zeker reeds 
in uw bezit. De anker-geneesmiddelen van de firma F. Ad. 
Richter & Co, zijn reeds herhaalde malen in dit blad be- 
sproken; het zijn kwakzalversmiddelen van den eersten 
rang; zij waren zelfs voor de heeren Bruinsma de eerste 
aanleiding tot hun strijd tegen de kwakzalverij. Spoedig 
zullen wij er nog eens over schrijven. 


B. H., te W. Het bedoelde adres is, afgaande op het 
ingezonden stuk, te ’s Gravenhage. Tot nadere mededee- 
lingen zijn wij niet in staat. 


Een ijverig Lezer, te A. Gaarne zouden wij uw naam 
willen weten, ten einde met U over de bedoelde zaak te 
kunnen correspondeeren. Wij geven toe dat het een treurig 
teit is, dat een apotheker zich leent tot medewerking 
aan haarkwakzalverij en dat dit — ter waarschuwing — 
dient gesignaleerd te worden, maar alvorens tot zoo iets 
over te gaan, wenschen wij van de zaak meer te weten 
dan de enkele ons toegezonden advertentie ons leert. 


L. H., te 's H. Over Keating’s borst-pastillen hopen wij 
spoedig te schrijven ; dank voor uwe mededeeling. 


S.v. C., te N. Jammer dat gij er reeds ingeloopen zit; 
hadt gij onze waarschuwing maar eerder gelezen. Nu de 
zaak echter reeds zoover is, zal het ons aangenaam zijn de 
uitkomsten van U te vernemen. 


F.J. B.,te H. Uw geneesheer kan U zeker wel een 
specialiteit in oorziekten aanbevelen; dit ligt niet op onzen 
weg. 

H. E., te E. De toestel uit Duitschland is ons niet be- 
kend; wel weten wjj (zie ook ons Maandbl., 2e jaarg., No. 
1, 9 en 11) dat toestelletjes tegen doofheid, die men tus- 
schen de tanden neemt, reeds herhaalde malen en in ver- 


schillende landen zĳn aanbevolen, maar wij weten tevens, | 


dat het succes — op enkele uitzonderingen na — zeer gering 
was. Wij raden U dus de proefneming af, temeer daar de 
prijs van den toestel — f 25 — het vermoeden wettigt, dat 
men hier met afzetterij te doen heeft. 


— De heer H. B. te D. verzoekt ons in het Maandblad 
de vraag te stellen: of het voortdurend gebruik maken van 
het beroertewater (Schlagwasser) van Weismannn, te ver- 
krijgen bij Cleban en Co. te Amsterdam, niet alleen de 
zenuwen tot rust brengt, maar ze ook verdooft tot schade 
van ’t geheugen en 't denkvermogen ? 

Wij voldoen bĳ deze aan zijn verzoek, maar voegen er 
terstond als onze meening aan toe, dat dergelijke werking 
van het watertje evenmin te verwachten is als dat het 
zou helpen tegen beroerte. Een wassching met een ver- 
dunde arnica-tinctuur zal noch goed noch kwaad doen. 

Naar aanleiding van een tweede vraag moeten wij ver- 
wijzen naar tal van voorgaande nommers. Reeds herhaalde 
malen hebben wij het middel van Weissmann behandeld; 
de beperkte ruimte van ons Maandblad en de overvloed 
van kwakzalvers laten niet toe, onste veel met één kwak- 
zalver bezig te houden. 


Herhaalde waarschuwingen. 


De galverdrijvende Delacre-pillen. De wijze waarop 
deze pillen voortdurend geadverteerd worden maakt, 
ofschoon wij eerst in Juni 1889 een uitvoerig artikel 
daarover schreven, een nieuwe, zij ’t ook beknopte, 
waarschuwing noodig. Voor 75 ct ontvangt men 25 
pillen, die in hoofdzaak uit rhaharber, aloë, guttegom, 
braakwortel en braakwijnsteen bestaan. 

Het blijkt dus, dat de met zooveel ophef aangekon- 
digde, galverdrijvende pillen niet anders bevatten, dan 
de gewone sterke laxeermiddelen, die al sinds eeuwen 
als zoodanig bekend staan en in iedere apotheek te 
verkrijgen zijn. — Bovendien bestaan zij niet uit ééne 
zelfstandigheid, maar uit een bijeenvoeging van drie 
sterke purgeermiddelen, waarvan wij de schadelijkheid 
reeds meermalen bespraken, met braakwortel en braak- 
wijnsteen. Deze beide stoffen zijn ook geeuszins on- 
schadelijk. 

De braakwortel geeft in kleine hoeveelheden, bij 
herhaling toegediend, o.a. misselijkbeid en gevoel van 
onwelzijn, terwijl hij bij langdurig gebru:k dikwijls den 
eetlust doet verloren gaan en in groote giften toegediend, 
braking veroorzaakt. Het wordt dan ook als braak- 
middel in de geneeskunde aangewend voor volwassen, 
sterke personen, meestal in vereeniging met braakwijn- 
steen, terwijl zulk eene vereeniging voor kinderen, oude 
en zwakke personen ongewenscht is. 

De braakwijnsteen geeft bij voortgezet gebruik van 
kleine giften eveneens allerlei onaangename verschijun- 


nog tot ult. December als lid | selen ; b.v.: 


de eetlust gaat verloren, de buik wordt 
gevoelig, de hartslag vertraagd, de ademhaling moeielijk 
en vertraagd en ten slotte ontstaan spierzwakte en 
vermagering. Na zeer groote giften treedt vergiftiging 
in, waarop de dood kan volgen onder verschijnselen 
van hevige maag- en darmontsteking. 

Onder geneeskundig toezicht kunnen deze beide 
stoffen zeer zeker heilzaam werken, doch het weinige 
dat wij hier meldden, toont ten duidelijkste aan, dat 
zij met omzichtigheid moeten aangewend worden, te 
meer omdat wel degelijk de toestand van den lijderen 
het individueele verschil ten opzichte van de hoeveel- 
heden in aanmerking dienen genomen te worden. 

Let men, na deze mededeeling, op ’t geen in het 
prospectus met veel ophef wordt meegedeeld, dat nl. de 
pilien onschadelijk zijn, dan bestaat er wel reden om 
met kracht tegen de pillen van Drr‚acre te waarschuwen. 

Daarenboven goedkoop zĳn ze ook niet. In elke 
apotheek kan men onder den naam van gal- of slijm- 
pillen, een laxeermiddel krijgen, dat meer of minder 
overeenkomt met de pillen van Drracre, (want bij 
sommige gelegenheden sterke purgeermiddelen te ge- 
bruiken is een overoude gewoonte) en dan-betaalt men 
voor de 25 pillen gemiddeld 25 ects, terwijl DrrACRE 
den driedubbelen prijs rekent. 


Palatinophile. De heer Ap. Corirs, de fabrikant 
hiervan te Antwerpen, noemt het eene nieuwe genees- 


‘kundige ontdekking, waardoor radicaal en met een ver- 


wonderlijke snelheid hardnekkige Asthma en Chronische 
Bronchitis worden genezen. Het is alsof een lijder aan 
een dezer ziekten het middel slechts behoeft in zijn 
neusgaten te spuiten, gelijk de gebruiksaanwijzing luidt, 


om ’s avonds nog door benauwdheid en hoest gekweld, 


's morgens te ontwaken zoo frisch en gezond als iemand, 
die nooit eenigen hinder van die kwalen heeft gehad. 

Met zulk een verwonderlijke snelheid gaat het in- 
tusschen niet, want de kuur duurt eene maand. Daar- 
om zeker bestaat het middel uit drie fleschjes, no. 1, 
2 en 3. Helpt no. 1 toevallig niet, dan moet men 
no. 2 gebruiken, en als dat ook niet helpt, dan ein- 
delijk no. 3. 

Helpt geen van drieën, iets wat meer dan waar- 
schijnlijk is, dan is toch zeker iemand er door gehol- 
pen, namelijk de heer Corrs zelf, die voor elk fleschje 
maar 18 francs, ot, als men ze alle drie tegelijk heeft 
genomen, 50 francs heeft gerekend. Derhalve ongeveer 
negen Hollandsche guldens voor één of bijna vijf en 
twintig voor de drie fleschjes van dat medicament ! 

Verschillende apothekers te Antwerpen hebben het 
middel onderzocht, en bevonden, dat de drie fleschjes 


250 gram van een donker bruin gekleurd en bitter, 


samentrekkend vocht bevatten, dat niefs anders is dan 
een spiritueuse oplossing van cachou en een weinig 
aluin. Onderling verschillen zij van elkander alleen 
door de hoeveelheden der genoemde stoffen. No. 2 is 
iets sterker dan no. 1, terwijl no. 3 de grootste hoe- 
veelheden er van bevat. 

Die nieuwe geneeskundige ontdekking van Palatino- 
phile bestaat, zoo als men ziet, alleen in het brein van 
een kwakzalver, die op de onverantwoordelijkste wijze 
een oud, bekend en zeer goedkoop volksmiddel tegen 
hoest, zij het dan ook in den ongewonen vorm van een 


inspuiting, tegen een buitensporig hoogen prijs tracht 


te verkoopen, en nog wel aan hen, wier ziekte veelal 
van ongeneeslijken aard is. 

Cachou, bijna aan ieder is het bekend, wordt, 
nadat het met suiker tot tabletjes is gemaakt, of ook 
wel als zoodanig in kleine stukjes bij verkoudheid en 
vooral tegen het hoesten gebruikt, en kan in die ge- 
vallen door zijne samentrekkende werking op de slijm- 
vliezen wel eens eenigen dienst doen. Maar hardnekkig 
asthma of chronische bronchitis met verwonderlijke 
snelheid gonezen, dat vermag cachou zeker niet; al 
doet men er ook, zooals de heer Ap. Cors, 
beetje aluin bĳ. 


Pain Expeller van F. Ad. Richter & Co. kan men 
als volgt bereiden: Uit 200 deelen vruchten van spaan- 
sche peper worden met sterken spiritus 600 d. tinctuur 
gemaakt ; verder worden 2,5 d. zeep in 100 d. water opge- 


lost en daarbij gevoegd vliegende geest 300 d.…, Kamfer. 


30 d., Rosmarijnolie, Lsavendelolie, Thijmolie en Kruid- 
nagelolie elk 10 d. Kaneelolie 1,5 d., aftreksel van 
gebrande Suiker 5 d. Het middel wordt zoowel voor 
uit- als inwendig gebruik aanbevolen, en het kan in 
sommige gevallen, uitwendig gebezigd, eenige verlichting 
van pijn geven, maar men zij met het gebruik voor- 
zichtig en raadplege liever een geneesheer; vooral in- 
wendig is het lang niet een ouschadelijk middeltje en 
menigeen zal er zich nadeel door berokkenen. 

Zoo vermeldt o. a. Dr. Mesprepe een geval van eene 
vrouw, die met alle verschijnselen van vergift‘giug door 
vliegenden geest, in het hospitaal werd gebracht. Het 
bleek dat zij, op raad van een rondreizend koopman, 
druppels pain-expeller had gebruikt. 

De genezing werd eerst na 43 dagen verkregen. 
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Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Secretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 


me rn EAR EES 


Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 


die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie BESTUUR DER VEREENIGING. nt 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den Pe TEE BA 3 de Kwakzaldenn” tod 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het en en A rie ele 


igingsjaar loopt 1 Jan, tot 31 Dec. De contributie | | dant LE EE: ei 
veggie Loopt Jet neen Di deerne Lr. L. Zegers Veeckens, Notaris le Amsterdam, Voorzitter. Zi heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari adi : 





EN NS 

















De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 








8 Virg 


| . ì mah Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
‘ edita beschikt. het niet aldus betaalde wordt later Ó, Guldensteeden reling, Apotheker le Lest, a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
eea Ö toffen ; 
De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar je 3 ter se . 

van het biad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. Ùr B ( P ' Kortenhor st ; Ar IS le Weesp. _b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
| Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen 3 
|, | â ' 
contributie, niet meer dan IO per maand bedragen. r ' (, N. val le Poll, Arts le Amster lam. c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 


a en b genoemde; 
Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs ( 5) d. door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 6, B, Schmidt, Apotheker binnen gasthuis le Amster lam, bepalingen , die de Et kunnen tegengaan; 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor Speretaris-Pennin me í €. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
den geheelen jaargang. } CSLÖL, bestrijding der kwakzalverij. 
Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. ner er MA Nl LEONE Ale 
Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. | GETAL LEDEN 958. 5 














k Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 
Een ee ee tete ek an ted DE 
f INHOUD: 


‘lang bij hebben (ik ben rustend apotheker en kan dus | geweest’, dan meesmuilde ik in me zelven : dat is twee- 
Hooydartikel: Ook een beoordeeling van ons streven. | | 


ee | it mij ing mededeele nd- | m; S iné 
Berichten: Mededeeling van de gezondheids-commissie te ee DA EE elen) en door het „Maand- maal teveel en de pastoor of de dominé zal er gauw 


dh aa 


Karlsruhe, over Richard Mohrmaan. — Voorgestelde straf- blad tegen de Kwakzalverij” en de doctoren (sommige ‚ook bij gehaald worden, gevolgd door den doodgraver. 
bepalingen in Oostenrijk. — Eigenaardig reclame-middel, daarvan). De man die dien strijd begonnen heeft, heet | Men keure dus niet alles af en men vinde wat beters 
van Oidtmann. — Vervolging tegen H. Sirie. — Een nieuw | Vitus Bruinsma; het is geen dokter in de geneeskun-|in de plaats van het afgekeurde; dat heeft de redactie 
De ASN MA, R de, dus een leek, maar iemand die door zijn blaadje | van het maandblad nog niet gevonden. Nu mijnheeren, 
eenen Ayer's Nn Sen naam heeft willen maken en daardoor tot lid van de! kent ge mijuo opinie, mijn naam zeg ik u niet, want 
theologiseerend kwakzalver. — Verbod van adverteeren van | Tweede Kamer dacht benoemd te worden; het is hem |als mijne oude collegas hoorden wat ik u daar verteld 
geheimmiddelen in bet buitenland. | tegengevallen, want hij is niet benoemd. — heb, dan werd ik gesteenigd”’ — Ik dankte den man 

Be Wonderdokter. Het bewuste blaadje keurt alles af, niets is goed, voor zijne onbewimpelde opinie en nam van hem af- 

en verwart even als het groote publiek {eheime genees- | scheid.” 





: Herhaalde Waarschuwingen: — Pastilles Géraudel. dd iede ak ee 
ls, | Ee elen, waarvan niemand beha vaansarvaardiger | pot, -zoover’ “het verhaal ; wij houden het voor 
e samenstelling kent, met die patentmedicijnen waar- . 5 

van ieder apotheker en dokter de formule kent. Ik overbodig Ve GOE zijde daaraan veel toe te voegen. 

zeg dat het eene groote uitvinding is, onaangename | Wi zijn overtuigd, dat onze vroegere Redacteur 

medicamenten, die walgelijk zijn om in te nemen, den het met ons eens is, dat het beter is op de hate- 
meenden wij met gerustheid op het nuttige van dif zieke zoo to kunnen ingeven, dat bij er niets van be- lijke en leugenachtige aanvallen op zijn „persoon 
ons doel te kunnen wijzen. Het is echter bekend merkt. U zult met mij toch moeten bekennen dat | in ons blad, niet te antwoorden, evenals wij zullen 
dat velen die meening niet zijn toegedaan. Het doet EN Eeen maakt of liever weinig (zwijgen over het reeds zoo dikwijls tegen ons aan- 
BEER treten zooveel alt in dan  ver- effect maakt. Aldus de uitvinding van de capsules gevoerde argument van het belang dat de apothe- 


} die zuiver de dosis bevatten, die de dokter voorschrijft, IE :. 5 „ 
mogen is het publiek voor onze meening te winnen. | zoo de pillen waarvoor Hel apotheker uren ter En kers bĳ den strid tegen de kwakzalverg, hebben: 


Dit neemt echter niet weg, dat wij, indachtig aan het ding noodig leeft en die hij thans kant en klaar over- Jién bewer ing. van den oud-ap otheker (die, ROER 
„hoor en wederboor’’, ook somwijlen onze lezers in |&l krijgen kan. — Die natuurlijk te veel geneesmiddelen hhh, weten, door Zon oud-collega s nog miet 
kennis stellen met datgene, wat onze tegenstanders | inneemt, schaadt evengoed zijn lichaan, als iemand die gesteenigd is) vereischt echter eenige tegenspraak, 
van ons schrijven, vooral wanneer zoo iets voor-|te veel goeden wijn drinkt of bij den banketbakker| niet omdat wij met den schrijver in debat willen 
komt in een geschrift, dat men niet zoo dikwijls te veel taartjes eet. Nu zegt de heer Bruinsma wel: |treden, maar teneinde bij onze lezers geen ver- 
onder de oogen krijgt. Vandaar dat wij ditmaal een | 2® de goede patentmiddelen kan de apotheker zelf keerde denkbeelden ingang te doen vinden. 
plaatsje inruimen voor een stukje van 4 December | B*°Pareoren ; dat kan bij ook, maar of hiĳdezelfdegoe-| „Wij hebben het oog op deze zinsnede: „Het 
1889 uit de Java-bode, een fragment van een de wijnen voor de kina of pepsine-preparaten krijgen | bewaste blaadje keurt alles af, niets is goed, en 
; kan, dat is de vraag en of hij in staat is capsules te t Is het eroote publiek geheime ge- 
artikel, getiteld: Op, in en om de Tentoonstelling KEA ENE S 5 p 8 5 


Sis : maken als Grimault en Cie, Clin & Co. en zooveel an- 7 À 
te Parijs in 1889, in welk stukje zoowel de op- | deren ‚ daar twijfel ik aan. Ik raad de redactie van het Re ee 


richter onzer Vereeniging als de Vereeniging zelve | bewuste maandblaadje eens de fabrieken van genoemde DIE oen sE LEE 
onder handen worden genomen. firma’s te gaan zien; zij zal dan spoedig een ander |CHnen waarvan ieder apotheker en dokter de for- 
| Nadat de schrijver verschillende afdeelingen der|denkbeeld van die preparaten krijgen, of zou zij wijzer | mule kent. : Ber 
_ tentoonstelling bezocht heeft, komt hij in de sectie zijn dau Dr. Clin, een der grootste Fransche prepara- Hier heeft de schrijver het mis ;_patentmedicij- 
van Pharmacie en geeft van zijn bezoek aldaar het toren of het beter weten dan Laroche eu tutti quanti, | nen worden als zoodanig door ons niet altyd afge- 
volgende verhaal: Ben oogopslag hier is voldoende om te doen zien wat | keurd; zelfs zijn er enkele, waarvan wij de berei- 
„Daar gekomen zag ik een vrij lijvig heer alles nauw- die lui vermogen en dat ze niet bang Webgd critiek der (ding in ’t belang der patienten aan onze apothe- 
keurig bekijken, maar met eene nauwkeurigheid die |)®*J 202, bewijst hunne étalage. Dat die middelen te | kers gaarne aanbevelen, maar de kwakzalverij, die 
den kenner verraadde. Ik dacht dadelijk, dat is een duur verkocht worden is ook al een domme grief van | net die middelen gepleegd wordt, bestrijden wij en 


dokter of een apotheker, en verstoutte me den bezoeker ho EO EL een rede- | allen wij blijven bestrijden. Laat een apotheker 
aantespreken, die me met een vreemd accent antwoord- ZES EDE ADE LOE Vele An EEG rust d jddelen 1 vorm bren- 

Eee neibar te guis apothécaire” (apothécaire wordt | °°” 2 kunnen koopen — maar neen, ze willen te veel |&ErUSt dé geneesmace'en In aangenamen VOTE DEE 
bed ers dg $ 


_ alleen als schimpnaam gebruikt, hier zegt men phar- verdienen: ze willen liever voor een drankje een gulden Sen, Ee hj ie, Se hij fen ets AE 
5 macien). „Alors vous êtes étranger monsieur, à en juger rekenen det hun op suf euver larbtaan: koni ine eee ee 3 en EE 
d'après votre accent.” „Oui, monsieur, je suis hollan- \laten do kunst betaler. Ik hoop dat de heer Bruinsma leveren, wij zullen En verheugen, maar 
______dais”.,Hollanderdus, mijnheer, wij ook, wel, wel, dat doet | lid van de 2de Kamer wordt, maar ik geet hem alleen zoodra de bereider, t zij bevoegd of onbevoegd, 
me genoegen. Nu ik het genoegen heb hier een land-| FÜne stem als hij een kerkhof laat aanleggen in twee af-|zijn praeparaat openlijk aanprijst. als geneesmiddel 
___gemnoot en een zaakkundige in die afdeeling te ontmoe- EEA Oe En Men de dooden door bem | gegen tal van kwalen, meestal zonder den patient 
ten, mag ik dan zoo vrij zijn uwe opinie te hooren over E re En R HE Sch heee en Hee Jep gezien te hebben, zoodra hy, zelfbewust, leugen te 
die medicamenten hier? — „Met genoegen mijnheer ! er en Je EEn EE E 5 en KS BS/00 ì at baat neemt en de arme zieken bedriegt ten einde 
maar dan moet u mij laten praten en u daarmee ver- Gu eerste gedeolteNMGeE dOoCen” Za Leen SD’ Verloop zijn waar aan den man te brengen, dan zal men 


IE EEE Reaser Ie ‚| van een paar jaren dan het tweede gedeelte. „> ; 
genoegen Vor mi, speaker aston de meta Zeker can mon geen donor ontberen, maar om ma ons, zooveel, in ons vermogen is, strijdvaardig op 


RIN sniohoig de bres vinden om het monster der kwakzalverij 
Ks E bij ons in Holland zulk een strijd heerscht tegen de gen Sn DE de ee oe: edes dens koni te drnkken 3 
zoogenaamde geheime geneesmiddelen, een strijd die ante een eer P 


erg nog gesteund wordt door apothekers, die daar be- °F 298590 : pinnbeern des nootenneengaljdriemaals 5 
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„Ook een beoordeeling van ons streven. 
Reeds herhaalde malen hebben wij in dit Maand- 
blad het doel van onze Vereeniging besproken en 
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BERICHTEN. 
De ijverige gezondheids-commissie te Karlsruhe heeft 
weder het volgende bekend gemaakt : 

_Richard Mohrmann , Berlin-Moabit, Calvinstrasse 46 1, 
vroeger horlogemaker, later bediende bij een photograaf, 
voor wiens zwendelarijen wij reeds meermalen gewaar- 
schuwd hebben, exploïteert tegenwoordig, behalve zijn 
overmatig duur lintworm-middel een brochure: „Johan- 
nisstrieb, ein goldenes Buch für Alle, welche durch 
Jugendverirrungen den keim des Todes in sich tragen”. 
Dit boek heeft slechts ten doel, personen, die aan de 
gevolgen van zekere ziekten lijdende zijn, door sterk 
gekleurde ziektegeschiedenissen, tot een consult per 
brief te bewegen. De behandeling moet, bij de genoten 
opleiding van Mobrmann, zeker zonder gevolg blijven, 
evenwel moet reeds bij het eerste consult de som van 
30 Mark worden betaald. Mohrmann, die reeds dik- 
wijls wegens het aankondigen van geheimmiddelen en 
het onbevoegd afleveren van geneesmiddelen veroordeeld 
is, stichtte vroeger met Bernhardi, de zoogenaamde 
Duitsche „Gesundheitskompagnie”, die den beruchten 
Spiegel der jeugd verspreidde. 

Wij waarschuwen het publiek opnieuw voor deze 
gewetenlooze exploïtatie. 


De „oberste Sanitätsrath” in Oostenrijk heeft voorge- 
steld de volgende bepaling in het nieuwe strafwetboek 
op te nemen: 

Wie, uit winstbejag, door woord, geschrift of daad, 
middelen of hulp, als geschikt tot genezing van ziek- 
ten of tot het: wegnemen van lichamelijke gebreken, 
bedriegelijk aanprijst, met het doel om anderen te ver- 
lokken zich deze middelen aan te schaffen of van de 
aangeboden hulp gebruik te maken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf of boete. 

Deze straf wordt verzwaard, wanneer de-aangeboden 
middelen of hulp de gezondheid kunnen benadeelen of 
wanneer de aanbeveling geschiedt ’t zij op kwakzalver- 
achtige of zedenkwetsende wijze, ’tzij onder bijvoeging 
van aanduidingen, die in staat zijn het publiek om- 
trent den stand en bekwaamheid van den aanbieder op 
het dwaalspoor te brengen. 





OIDTMANN te Maastricht verzendt aan hôtelhouders 
de volgende circulaire: 

„Tot het aangename in een hôtel behoort zeker niet 
in de laatste plaats de zorg voor de gezondheid der 
gasten. 

Een algemeene klacht der reizigers is over verstop- 
ping ten gevolge van de veranderde levenswijze. Laxeermid- 
delen zijn wegens hunne onregelmatige werking niet te ge- 
bruiken ; slechts gebrekkig is de aanwending van een 
gewone lavementspuit, ofschoon toch mot lof gesproken 
wordt van die plaatsen (Frankrijk) waar deze ter be- 
schikking staat. Een onmisbaar middel op reis is Dr. 
Oidtman’s Pargatief, bij de wet gewanrborgd. 

Sta wij derhalve toe, dat ik u een door ute bepalen 
getal fleschjes franco in commissie toezende, met het doel 
een dier fleschjes of een der bijgevoegde kaarten op de 
tafel der logeerkamers ter beschikking der reizigers te 
stellen, welke de fleschjes dan kunnen aankvopen. 

Men zal u dubbel dankbaar zijn, vooreerst voor de 
oogenblikkelijke hulp, maar nog meer voor de aanbe- 
veling van een middel, waarvan de uitwerking verras- 
gend is en dat op res niet kan worden vervangen. 

De betaling geschiedt na verkoop met 25 percent 
rabat.” 

Wij ontleenen dit bericht aan de Apotheker Zeitung. 
Daar de aankondiging in de dagbladen van Oidtmanun'’s 
Purgatief in vele gedeelten van Duitschland verbeden 
is, zoekt de man op deze wijze zijn onzuivere glycerine 
aan den man te brengen. 





De bekende vervolging tegen H. Sirie, veearts te 
Wageningen, (zie No. 8 van den Jen jaargang van dit 
Maandblad) beschuldigd van geneesmiddelen te hebben 
afgeleverd voor Helena van der Linden, te Achterburg 
onder Rhenen (sedert overleden), in Juli 1889 uitgesteld, 
is op 24 Februari opnieuw in behandeling gekomen. 
Het Openb. Ministerie bij het kantongerecht te Wage- 
ningen heeft tegeu S. 3 maanden gevangenisstraf of 
f 300 boete geeischt. Uitspraak 8 Maart a.s. 





Het beroertewater van Roman Weissmann bestaat vol- 
gens de laatste onderzoekingen van Bujard en Klinger 
uit een verdunde arnica-tinctuur gekleurd met de kleur- 
stof uit den Alkanna-wortel. De aanwezigheid van ratan- 
hia, kino of cochenille, vroeger als kleurmiddel gebezigd, 
kon nu niet meer worden aangetoond. , Varietas delectat”’ 
denkt Weissmann of liever denken de fabrikanten van 


__ het middel, Lemaire en Co. te Parijs. 


Zenuwziekten en Beroêrte. 
Roman Weissmann Sr. 


jn RER inlichtingen gevraagd omtrent het „Schlag- kondiging verboden is. 
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a EEL É ee Tae 5 5 pe N : 


hi | 
| 


wasser’ (beroerte-water) door genoemden Weissmann 
in eene brochure met bovenstaanden titel aanbe- 
volen. Of het bij ons bekend is? Ons antwoord daarop 
moet bevestigend luiden, want reeds in vroegere jaar- 
gangen van dit Maandblad werd door de toenaalige 
redactie, en later ook door ons, aangetoond wat dit 
middel en hoe gering de waarde daarvan was. In- 
tusschen voldoen wij nog eens aan de wenschen 
van zoovelen en schrijven in het hier volgende wat 
wij wisten en weten, en daarbij wat wij buiten- 
dien vermoeden. 

In 1887 no. 8 van het maandblad wordt gewe- 
zen op eene firma, Julius Kirchhofer te Triest, die 
een geheele reeks middeltjes op groote schaal ad- 
verteerde. Het meest bekende was toen wat zij 
onder den naam Homeriana in den handel bracht. 
Een ander middel was het zoogenaamde „Schlag- 
wasser’, naar het zoogenaamd recept van Roman 
Weissmann te Vilshofen in Beieren. 

„De eigenaardige naam van Beroerte-water is 
„het daarom gegeven, omdat het een voorbehoed- 
„middel heet te zĳn tegen Beroerte, Schlagfuss, 
„zooals de Duitschers zeggen. 

„Een herhaald onderzoek heeft geleerd, dat het 
„eenvoudig bestaat uit roodgekleurde tinctuur van 
„arnica. Voor een fleschje van 60 gram moest 
„aan de firma Kirchhofer f 3 worden betaald. 

„De lezer zal begrijpen dat die onschuldige tinc- 
„tuur mets ter voorkoming van de vreeseljjke kwaal 
„kan uitwerken. 

„De kwakzalverij nu, medegaande met haren tijd, 
„wil hare geheime middelen ook doen gebruiken 
„als voorbehoedmiddelen, dus in gezonde dagen. 
„Komt dan toch te eeniger tijd de ziekte, dan heeft 
„zij reeds eene aanzienlijke som aan den patient 
„verdiend. Doch ’t spreekt van zelt dat slechts 
„enkelen ziek worden; met voldoening kan de 
„fabrikant dan wijzen op al de anderen en beweren 
„dat zij door ’t gebruik zijner middelen worden 
‚bewaard. 

„Bij een middel ter voorkoming van beroerte ge- 
„lukt deze bewijsvoering al heel gemakkelijk. Van 
„duizend persenen zal nauwelijks één eene beroerte 
„krijgen; gebruiken nu allen het Schlagwasser van 
„Kirchhofer, zooals deze met veel aandrang in zijne 
„circulaires en brochures aanbeveelt, dan is hij in 
„staat als een glansrijk gevolg van zijn middel te 
„wijzen op negenhonderd negen-en-negentig geval- 
„len van personen, die na het gebruik niet door 
„een eroerte werden aangetast. Het valt niet 
„moeielijk den enkelen persoon, die toch evengoed met 
„als zonder het gebruik van ’t geheimzinnige water 
„door een beroerte sterft, hierbij over 't hoofd te 
„zien. 

Aldas schreef de redactie in Maart 1887. 

In het boek van Dr. F. Kratschmer, getiteld : 
„Die wichtigsten Geheimmittel und Specialititäten 
„1888, staat: „Das Schlagwasser besteht nach der 
Mittheilung des Ortgesundheitsrathes in Karlsruhe 
lediglich aus rothgefärbten Arnicatinctur’’, welk 
onderzoek-resultaat dus met dat onzer Vereeniging 
overeenkwam. (Zie ook onder de rubriek „berich- 
ten” in dit No.) 

Men sta ons een tusschenzin toe en wel deze. 
Mocht het den lezer door het aantal namen dat 
langzamerhand in deze besprekingen te voorschijn 
komt, wat rommelig voor de oogen worden, dan 
is dit niet onze schuld. 

In Juli 1887 lezen wij over Weissmann: 

„Of er een persoon van dezen naam bestaat, of 
„bestaan heeft en of deze werkelijk geneeskundige 
„is, is ons onbekend. Doch zeker is het, dat de 
„zieken, die zich aan zijn „genezingsmethode”’ wil- 
„len toevertrouwen, niets met hem te maken 
„hebben, want het boekje moet men voor ons land 
„ontbieden bij zekeren M. Marcks te Brussel en 
„van dezen krijgt men ook een fleschje met vocht 
„toegezonden, dat de genezing en voorkoming van 
„al de in het boekje genoemde ziekelijke toestan- 
„den moet bewerken.” 

Wij hebben dus in 1887 reeds met drie namen 
te doen, nml. Weissmann, Kirchhofer en Marcks. 

Bj politieverordening van 30 Juni 1887 maakte 
het koninklĳjk Pruisische hoofd der politie 
te Berlijn eene lĳst openbaar van zoogenaamde 


Ee In de laatste weken werden ons door verschillende, geheime geneesmiddelen, waarvan de openbare aan- 


Op die lijst komt o.a. 
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ook het beroertewater van Weissmann voor. Ook 


de gezondheidscommissie te Karlsruhe waarschuwt _ 


het publiek tegen dit middel. 

Van onbekendheid met dit middel kan dus geen 
sprake zijn; integendeel blijkt uit het herhaalde 
schrijven hier te lande en elders dat het kwakzal- 
versmiddel in kwestie eene zeer groote bekendheid 
geniet, hetgeen ovs dwingt herhaaldelijk te waar- 
schuwen, om gelijken tred te kunnen houden met 
den verkooper. 

In 1889 meenden wij een grooten stap voorwaarts 
te hebben gedaan door de mededeeling van eene 
publicatie van den Politie-president te Berlijn, Frei- 
herr von Richthofen, gedateerd 17 Dec. 1888, dat 
de eerste verkooper van dit z. g. geheimmiddel reeds 
in Juli 1888 tengevolge eener.... beroerte was 
overleden. Ofschoon het ons leed doet te »ntwaren 
dat ons pogen met zoo slechten uitslag bekroond 
werd, geven wij den moed niet op en gaan vol- 
hardend voort met onze waarschuwingen en onder- 
zoekingen. 

Veelbelovend schijnt ons eene vriendelijke opmer- 
king uit Utrecht, waarvoor wij hartelijk dank zeg- 
gen. Hr werd ons nml. gewezen op een sterken 
familietrek tusschen de voorrede en den inhoud van 


e% 


de brochure van Weissmann en die der brochure 


„Ziekentroost’’, waarin Dr. Lieber’s middelen wor- 
den aanbevolen. Dit geeft ons een draad in han- 
den voor verdere onderzoekingen. De belangstellen- 


de lezer gelieve ons te volgen. 


Voorrede uit de brochure van 
RoMAN WEISSMANN. 


bl. 5. 


Tot de meest voorkomen- 
de ziekten, waaronder het 
menschdom gebukt gaat, be- 
hooren de zenuwkwalen, welke 
beginnen met dat gevoel van 
onbehaaglijkheid, waarvan 
Napier zegt: „Er bestaat een 
zeer eigenaardige toestand 
van geest en lichaam, een 
toestand, waarin men zich 
noch gezomd noch ziek gevoelt 
en die men zenuwachtigheid 
noemt. Het is als 't ware een 
vagevuur, waaruit duizenden 
gaarne verlost zouden zijn, 
hetgeen tot nu toe echter 
slechts aan weinigen mocht 
gelukken”, en eindigen met 
die verschrikkelijke ziekte 
welke men beroerte (apo- 
plexie) noemt. 


Sinds Hyppokrates hebben 
duizende heldere geesten door 
hunne yverige nasporingen 
getracht, het geheim van de 
werking der zenuwen te ont- 
dekken en de oorzaak van de 
raadselachtige, verbazing wek- 
kende gevoeligheid van ons 
zenuwstelsel te doorgronden 
— en een gesloten boek is 
de vrucht dezer eeuwenlange 
navorschingen. 

enz. 

tot aan den voet van pag. 4. 
Het geheele gedeelte overte- 
drukken zou ons te veel plaats- 
ruimie kosten. 


bl. 4. 

Ook ik ben echter niet de 
lang verbeide messias, die in 
staat zou zijn eenig licht te 
ontsteken in de duistere ge- 
heimen van het zenuwleven; 
doch op één ding maak ik aan- 
spraak, en niet zonder trots, 
namelijk, dat ik de eerste ben 
geweest, die de therapie bij 
zenuwziekten heenleidde in 
eene richting, gebazeerd op 
zuiver diaetetische beginselen, 

enz. 


bl 11. 

Wanneer ik de bereidin 
van het middel geheim houd, 
dan geschiedt dit om mij te 
Waan orben tegen namaak, 
waarbij het publiek de meest 
lijdende partij zou zijn en om- 
dat ik meen, dat een uitvin- 
der aanspraak mag maken op 
het eigendomsrecht, evenals 
een auteur op het recht van 
uitgave. 


Voorrede uit de brochure over 
Dr. LreBer's zenuwenkracht 
elixer (zie daarover o. a. den 
Jen jaargang no. 3.) 

bl. 6. 


Tot het meest uitgebreidste 
lijden, waaronder het men- 
schengeslacht zucht, behooren 
de zenuwkwalen, te beginnen 
met dat gevoel van onbehage- 
lijkheid, waarover Napier 
zegt: Er bestaat een gebeel 
eigenaardige toestand des 
geestes en des lichaams, het 
midden houdend tusschen ge- 
zondheid en ziekte, die men 
met den naam zenuwachtig- 
heid aantoont. 
soort vagevuur, waaruit dui- 
zenden met vreugde zouden 
wenschen verlost te worden, 


doch ‘t geen naar verhouding 
tot heden slechts aan weinige — 


gelukt te ontvlieden. 


Sedert Hypokrates tot heden 
hebben duizenden der meest 
verlichtste geesten hun ver- 
stand en navorschingen ten 
beste gegeven, om het geheim 
der zenuwenwerking op te los- 
sen, oorzsken en werking der 
onbegrijpelijke verwonderlij- 
ke gevoeligheid van ons ze- 
nuwstelsel uit te vorschen — 
en een gesloten boek is de 
vrucht van deze eeuwen. 
enz. 
tot de helft van pag. 8. 


bl. 10. 
Hoewelik ook niet de sterk 
verlangde Messias hen voor 


wien alle zenuwziekten ver- 
dwünen, zoo geloof ik echter _ 


toch, (al ben ik niet in staat, 
meer licht in de duisternis 


der geheimen van ons zenuw- 


leven te verschaffen) dat met 
mijne Zenuw-Elixer oneindig 
veel leed , droefzeestigheid , 


ziek gevoel, moedeloosheid, 
wanhoop, en hoe alle diena- 


men zijn mogen, verdreven 


worden, en zoo zij niet allen — 
genezen, dan toch dragelijk 


gemaakt worden. 
bl. 10. 
Dat ik het recept, van mijn 


met zooveel moeiteen zorgen _ 
eindelijk zoo gelukkig zamen- 
gaarne voor 
mij zelve behouden wil, kan Cs: 
niemand ten kwade duiden, — 


gesteld Elixer 


daar anders de eerste de bes- 


te het als een gcede speciali- 


teit zou beschouwen, en het 
eenvoudig zou trachten na te 


maken; want met het zelfde _— 
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bl. 10. 

Mocht bij inkoop eener flesch 
aan de echtheid getwijfeld 
worden, dan gelieve men de- 
zelve direct aan het Centraal- 
Depot te zenden, waar onder- 
zocht wordt of dezelve echt 
is of niet, genoemd Centraal- 
Depot zal echter reeds voor- 
af een echte flesch zenden, 
daar het dikwijls zeer moei- 
lijk kan zijn, de juistheid 
direct vast te stellen; ledige 
flesschen geve men nooit te- 
rug, men slaat dezelfde aan 
stukken, of gebruikt ze even- 
tueel voor huiselijke doelein- 
den. 








bl. 62. 
Ik verzoek dringend elke 
_ __flesch volgens bovengenoem- 
de kenmerken te onderzoeken 
en wanneer er omtrent de 
echtheid twijfel bestaat, zende 
men de flesch onmiddelijk 
naar het centraalbureau ter 
_ onderzoeking. Ledige fles- 
schen zende men nooit terug, 
maar sla ze liever stuk. 
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Di Geeft de vergelijkiag van beide geschriften reeds 
5 veel te derken, het opduiken van een nieuwen 
____paam ìn verband met Roman Weissmann, doet ons 
Ë _ alweder een tred nader komen tot het overwegen 
eener vraag, aan het einde van ons stuk te ver- 
Va melden, waarop wij zullen trachten antwoord te 
_ krijgen. Er staat toch in zijne brochure, die wij 
pu in handen hebben: „Ten slotte breng ik ter 
algemeene kenuis, dat ik met het oog op mijn 
Ks 


hoogen leeftijd de bereiding van mijn praeparaat 

heb opgedragen aan den apotheker Lemaire d Co., 

rue de lHEchiquier 30. 

In 1890 dus vier namen : Weissmann, Kirchho- 
fer, Marcks en Lemaire & Co. 

Maken zulke naamverwisselingen of adresveran- 
deringen het onderzoek voor ons reeds moeielijk, 
de gelĳkenis hierboven voor ieder te zien maakt 
het wiet beter. Het komt ons voor dat beide 
____werkjes, nml. de brochure Zenuwziekten en Beroerte 
_ van Roman Weissmann en de brochure: Zieken- 
‚ _ troost voor acute en chronische ziekten,” uitgave van 
Dr. Bödicker & Co., Arnhem en Emmerik, zoo niet 
denzelfden vader, dan toch eenzelfde vereeniging 
van vaders hebben. 

In „Ziekentroost”’ worden Prof. Dr. Lieber's mid- 
delen aangeprezen op dezelfde wijze, in nagenoeg 
dezelfde bewoordingen als bet beroertewater in 
_ We'ssmann's boekje. Is het te verwonderen dat 
__wij onwillekeurig de namen: 

Weissmasn, Kirchhofer, Marcks, Lemaire & Co. 
en Dr. Bödicker & Co. te samen brengen ? 

Maar daarmede zijn wij niet ten einde. Dr. Bödicker 
d: Co. gaat door als Gentraal-Depôthouder voor Lie- 
ber’s middelen en voor ons ligt een groot papier, 
dat geborgen was in het boekje „Ziekentroost’’, 
waarop eveneens Zieber's middelen worden aanbe- 
„volen, met vermelding dat het hoofddepôt geves- 
tigd is bij M. Schulz, Hannover, Escherstrasse. 

De reeks wordt dus grooter: Weissmann, Kirch- 
hofer, Marcks, Lemaire & Co., Bödicker d Co. en 

M. Schulz. 

„Schulz nu is reeds, even als Bödicker, een oude be- 

kende. In het jaar 1882, maandblad no. 4, kan men 
_ lezen dat een nieuwe kwakzalver, een drogist, genaamd 
A. M. Schulz in Hannover, niet minder dan zes en 
zestig middeltjes had, die hij in Duitschland ver- 

kocht en waarvan hij voorloopig een tiental in 

Nederland aan den man hoopte te brengen. Deze 

firma Schulz liet hare brieven zoogenaamd p.o. 

teekenen door een Dr. Schumacher, die op zijne 

beurt in eene circulaire beweert hoofd-depôthouder 
voor Duitschland te zijn van een huis Müller d; Co. 
te New-York. Dr. teekende hij zich alleen in par- 
ticuliere brieven, daar dit voorvoegsel in gedrukte 
stukken den persoon, die er zich achter verschuilt, 
in Duitschland de politie op den hals zou halen. 

Daarom heet hij daar eenvoudig Ferd. Schumacher. 

Al weêr een vermeerdering van het aantal na- 
men, zoodat wij nu in verband brengen: Weiss- 
mann, Kirchhofer, Marks, Lemaire & Co., Bödic- 
ker d Co, M. Schulz, Schumacher, Muller d: Co. 

Moge menig lezer reeds de zucht slaken dat hij 
hier een ingewikkelde geschiedenis voor oogen krijgt, 
nog ingewikkelder zal het blijken te zijn, wauneer 
hij acht geeft op de vóórnamen en het nu volgende: 

In 1888, maandblad no. 12, werd reeds gewezen 
op de samenstelling der namen Dr. Bödicker & Co, 

Schulz en Schumacher, toen men trachtte de St. 
_____Jacobsdruppels, de zenuw-kracht-Elixer van Prof. 
_ Dr. Lieber en de Zweedsche maagdruppels van 
_ Prof. Dr. Wellstrom in Nederland ingang te doen 
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vinden. Die poging ging uit van het zoogenaamde 
Central-depôt gevestigd te Arnhem, terwijl de fabriek 
in Emmerik gevestigd heette te zijn. Toen werd 
aan verschillende provincie-blaadjes eene aanbieding 
gedaan tot plaatsing van advertentiën over de drie 
laatstgenoemde middelen, welke aanbieding uitging 
van N. Schulz, zich teekenende „advertentie-bureau”’ 
te Arnhem. Zulk een bureau echter bestond en 
bestaat in Arnhem miet; de aanbieding ging uit 
van de firma die de geheimmiddelen exploiteert, 
Die verkeerde aanwiĳjziug moest dienen om meer 
vertrouwen op te wekken bĳ de uitgevers der bla- 
den. Wel was het Hoofddepöt te Arnhem. De 
middelen voor Nederland bestemd werden gestem- 
peld met den naam van Dr Bödicker, terwijl men 
zich voor Duitschland bedient van een stempel van 
Dr. Schulz. Dit laatste is alweer een onware rol 
door hem gespeeld, want wij konden toen melden 
dat hij werkzaam was in de firma, die tot hoofd 
had gekozen zekeren Schuhmacher. Maar nu kwam 
van den plaatselijken gezondheidsraad Schnetzler te 
Karlsruhe het bericht, dat achter de firma M. 
Schulz te Hannover zich verschuilen de koopmans- 
weduwe Anna Schulz, geb. Schumacher en haar zoon 
Ferdinand Schumacher. „Beide zin reeds zeer 
„Aikwijls veroordeeld wegens overtreding der genees- 
„kundige wetten (Medizinal-polizeivorschriften), de 
„laatstgenoemde echter door het kantongerecht 
„(Kgl. Landgericht) te Tübingen ook tot een jaar 
„en zes maanden gevangenisstraf wegens bedrog. 

„Ferdinand Schuhmacher, vroeger fabrieksarbei- 
der, daarna ziekenverpleger bĳ ’t leger, woonde 
vroeger te Essen en dreef van daaruit zijn geheim- 
middelhandel enz.” 

Ten slotte konden wij in ons Janvarinummer van 
1890 vermelden dat Schumacher te Arnhem voort- 
vluchtig is en zijne vrouw door de politie op verzoek 
der Duitsche regeering is aangehouden. 

Wat wy beloofden in den aanhef van ons stuk 
meenen wij te hebben gedaan. Wij vermeldden 
als onze overtuiging dat het beroerte-water van 
Roman Weissman van nul en geener waarde, 
daarentegen een bekend kwakzalversmiddel is. 
Wat wij vermoeden is, dat wij de draden im 
handen hebben van een grooten knoop, een kwak: 
zalversfirma, en de vraag rijst bij ons op, zijn 
Weissmann, Kirchhofer, Marks, Lemaire d Co, 
Bödicker & Co., Schulz, Schumacker, Müller & Co. 
dezelfde persoon, dezelfde firma of eene vereeniging 
van personen, die op ingewikkelde wijze het Ne- 
derlandsch pnbliek zoekt te verschalken? Wij ver- 
zoeken dringend een ieder die belang stelt in ons 
streven, om inlichtingen en toezending van boek- 
jes, papieren, enz. onverschillig van welken genees- 
kundige of quast-geneeskundige afkomstig, om ons 
daardoor in staat te stellen dit onderzoek te ver- 
volgen en een nieuw op touw te zetten, Ten slotte 
eene waarschuwing die bijna overbodig mag genoemd 
worden : wacht u voor het beroerte-water en de 
andere in dit stuk genoemde middelen. 








Twee kwakzalvers-almanakken. 
Warner’s Almanack. Ayer’s Almanak. 


Beide boekjes, alleen diendende tot aanbeveling 


van kwakzalversmiddelen, werden ons ter kennisne- 
ming toegezonden en, onder dankbetuiging aan de 
toezenders, willen wij er een enkel woordje over 
zeggen. 

Het eerste werkje, dienende tot aanprijzing van 
Warner's Safe Cure geneesmiddelen, kwakzalverijen 
vooral in Engeland en Amerika veel verspreid en 
bekend onder de namen : Safe Pills, Safe Nervine, 
Safe Diabetes Cure, Safe Rheumatice Cure, Safe 
Yeast en Tippecanoe, is in de Engelsche taal ge- 
schreven en dus hier te lande voor velen, vooral 
voor de minder ontwikkelden, niet verstaanbaar. 
Wanneer men daarbij in ’t oog houdt, dat, voor 
zoover wij weten, Warners middelen bij ons te 
lande niet, althans zeker weinig in gebruik zijn, 
dan is het gevaar, door Warner’s almanak te stich- 
ten, nog niet zeer te vreezen. Wij zullen ons ech- 
ter voor gewaarschuwd houden. 

Ayers almanak, geschreven om propaganda te 
maken voor de Amerikaansche kwakzalverijen : Dr. 
Ayer's Standaard Huis- Medicijnen, en z.g. uitge- 
geven door „Dr. J. C. Aver EN Co., Practisch en 





Ontleedkundig Scheikundige”, is gevaarlijker, want 
het is in het Nederlandsch geschreven en wordt 
hier te lande verspreid door een kapper, JusrMaN 
JacoB in den Haag, bij wien de middelen vermoe- 
delijk ook verkrijgbaar zijn. Wij zien er geen nut 
in, op al den onzin te wijzen die in dezen almanak 
voorkomt, alhoewel de lectuur vermakelijk zou zijn, 
zoowel wat betreft de opsomming der ziekten, waar- 
tegen Ayer's middelen altijd „onfeilbaar helpen” (het 
echte kenmerk van kwakzalversmiddelen) als wat sf 
aangaat de prachtige attesten van herstelde lijders, Jt 
die onherstelbaar verloren zouden zijn geweest, als 
Ayer geen redding had verschaft. 

Hen paar voorbeelden, uit de honderden, ter 
illustratie : 

Ter aanbeveling van de Sarsaparilla wordt o.m. 
het volgende gezegd: 
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‚In elk deel van ons lichaam bevindt zich een rood z. 
vocht — het bloed — dat bij de minste prik in de huid 
oaar buiten vloeit, en bovendien, op de een of andere 
wijze in een geheimzinnig verband staat met het behoud 
des levens zelve. Iedereen neemt stilzwijgend het denk- z 
beeld aan uit de H. Schrift dat het ‚bloed het leven ia,’ | 


en erkent de verklaring voor juist aangaande deze fei- ‘ 
telijkheid in ons bestaan.” Zak 

‚In zuiveren en gezonden toestand is het bloed in pe 
staat het leven te onderhouden tot de grens van het 
bestaan is bereikt, terwijl het kleur aan de wang, hel- d 


derheid aan het oog en kracht aan de vermogens geeft. 
Wanneer het bloed onzuiver wordt voert het wanorde 
naar alle deelen van het gestel, en veroorzaakt Scrofula, 
Uitslag van de Huid, Roos, Puistjes, Vleeschwormen, 
Vlekken, Builen, Gezwellen, Traanoogen, Dauwwurm, 
Verzweringen, Rheumatiek, Venerische Ziekten, Neuralgia, d 
Vrouwelijke Zwakheid en Ongeregeldheid, Geling, Lever, \ 
Maag- en Nieren-aandoeningen, Algemeene Verzwakking, 
Catarrh en dikwijls de Tering. Dit zijn zulke gewone 
en ernstige kwalen, dat men alle voorzorgen in acht 
zou nemen om te waken tegen de oorzaken waaruit zij 
voortkomen. 

De beste remedie tegen alle ongesteldheden van het 5 
bloed is de Sarsaparilla-wortel, vereenigd met zulke 
planteu als Alruin, Stillingia, Gele Zuring en de Todiden 
van Potasch en IJzer. Deze maken te zamen Avyrer’s 
SARSAPARILLA uit en dit is de beste bloedreiniging en 
bloedmakende medicijn.” ee 

Het volgend attest moet duidelijk maken, hoe on 
krachtig Ayer's middelen werken: 3 

„Toen ik nog een jongen was deed ik eene verkoud- 8 
beid op, die, niettegenstaande de beste behandeling, 
ongeneesbaar scheen. ledereen hield het er voor dat ik 
zinkende was Niets kon de schrapende hoest verhelpen. 
Toen alle hulpmiddelen uitgeput schenen kwam een | 
buur en raadde mijne ouders aan Ayer’s Kersen-borst- 7 
middel te beproeven. Men kocht eene flesch dier medi- 4 
cijnen en voor ik er de helft van gebruikt bad werd Ë, 
de hoest minder, mijn kracht kwam terug en in drie | 
weken was ik geheel genezen.” k 

Is ’'t genoeg, lezer, om U den aard der hier hemel- je 
hoog aangeprezen geneesmiddelen te doen kennen? « _— 

De middeien zijn bekend onder de namen van: 
Ayer's Kersen-Borstmiddel, Ayer’s Sarsaparilla, 
Ayer's koortsmiddel, Ayer's Haar-versterker en Ayer'’s 
buikzuiverende Pillen, en ouder deze komen eenige 
voor, waarvan de samenstelling geen geheim meer 
is, maar juist de kennis van die samenstelling nood- 
zaakt ons om met kracht daartegen te waarschuwen. 

De buikzuiverende pillen bevatten, even als bijna 
al dergelijke kwakzalverijen, aloë, maar daarenboven 
guttegom en kolokwint, twee zeer sterke en lang 
niet onschadelijke purgeermiddelen, wier gebruik de 
ergste gevolgen kan na zich slepen. Van deze 
pillen wordt o.a. gezegd: „zij kunnen veilig aan 
kinderen worden toegediend’, een leugen, die niet 
genoeg te brandmerken is. 

De Haarversterker is een LOODOPLOSSING; na al’t 
geen wij over het gevaarlijke van loodhoudende 
haarwaters gezegd hebben, is deze aanwijzing vol- 
doende. Met dezé waarschuwing wenschen wij onze 
aankondiging van Ayer's almanak te besluiten. 


ke nr 





Nog een woord aan onze lezers naar aanleiding 
van het meer en meer in gebruik komend middel, 
om de kwakzalverijen door middel van almanakken 
bij het groote publiek bekend te maken. Het komt 
ons voor, dat het een uitstekend wapen in onzen 
strijd zou zijn, wanneer wij de kwakzalvers in deze, op 
den voet volgden en het volgend jaar een almanak, 
vol korte waarschuwingen, de wereld inzonden. Wij 
verklaren ons bereid, zoo goed als in ons vermogen 
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ìs, voor den inhoud te zorgen, maar voor het druk- 
ken en verspreiden in ruimen kring (en dit laatste 
is noodig) is andere en wel financieele hulp een 
eerste vereischte. Die vragen wij van U. Slechts 
dan, wanneer het getal leden onzer Vereeniging 
aanmerkelijk toeneemt, zijn wij in staat aan het 
voorgestelde plan gevolg te geven. Wie dus dit 
plan wil steunen, weet thans den weg, dien hj te 
volgen heeft. 
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Een Theoleogiseerend K wakzalver. 


Wij ontleenen het volgende aan het Pharmaceu- 
tisch Weekblad: 

„De Binger Anzeiger bevat de volgende bekend- 
making, die een geheele bladzijde vult: 

Aan de bewoners van Bingen en Omstreken. 


De epidemiën kunnen gemakkeliĳk verklaard 
worden ! 
De mensch voorziet den stoomketel van een 


veiligheidsklep, om een uitweg te geven aan boven- 
matige inspanning. De natuur heeft aan het men- 
schengeslacht ook een veiligheidsklep gegeven, opdat 
het lichaam de schadelijke gassen, de winden, langs 
den natuurlijken weg zou kunnen verwijderen. De 
almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, 
die de werelden regeert met den adem van zijnen 
mond, heeft de aarde eveneens voorzien van veilig- 
heidskleppen. 

Aldus worden op eene zeer eenvoudige manier de 
aardbevingen verklaard, benevens het „roeren“ in 
t menscheljk lĳf, wanneer de schadelijke gassen 
geen uitweg kunnen vinden. 

Het menschengeslacht, verzwakt door de opper- 
vlakkige en schijnbare werkdadigheid der longen, 
kan de gassen, die wit de aarde stroomen en haar 
ontlasten, niet meer verdragen en hieruit ontstaan : 
influenza , cholera, roodvonk , mazelen, kinkhoest, 
diphteritis, enz. 

De epidemieën keeren telkens na kortere tus- 


he 


roep van genees- en heelkundige toegelaten, buiten 
noodzaak die kunst en dat beroep heeft uitgeoefend, 
door onder genot van geldelijke belooning ot vergoe- 
ding aan verschillende ingezetenen genees- of heelkun- 
digen raad of bijstand te verleenen, o. a. je. aan Haagje 
Guiĳt, huisvrouw van R. M. Taat; 2e. aan de zesjarige 
Johanna Rebecca Philippo en 3e. aan Johanna Maria 
Kops, welke, wat no. 1 en 3 betreft aan ziekte der beenen 
lijdende waren, zoodanig, dat deze personen niet of zaer moei- 
lijk konden loopen, terwijl no. 2 aan klierziekte leed, aan 
welke patienten, na zich over ieders toestand en kwalen 
te hebben doen inlichten en verschillende lichaamsdee- 
len te hebben bezichtigd en betast, hĳ tot genees- 
of heelkundig doeleinde het gebruik van zalf ter be- 
smering met of zonder het inwendig gebruik van eene 
vloeistof heeft voorgeschreven, en daartoe aan ieder 
hunner één of meer doosjes met eene zalfacbtige zelf- 
standigheid benevens een fleschje met vloeistof, alles 
voorzien van of met aangifte eener gebruiksaanwijzing, 
heeft verstrekt terwijl hij bovendien de hand van no. 
2 met zalf heeft bestreken en daarop een linnen ver- 
band gelegd, dat volgeps zijne aanwijzing om de vijf 
dagen moest worden vernieuwd; en dat hij 

IL. zonder middelen van bestaan heeft rondgezworven. 

Hoe het in ’s Hemelsnaam mogelijk is, dat er nog 
personen zijn te vinden geweest die zich door dezen 
beklaagde hebben laten bedotten, is onbegrijpelijk. Reeds 
zijn uiterlijk had daarvan moeten terughouden, want 
dit is lang niet slim doch een zekere mate van gevat- 
heid heeft hij wel, want hoe de president zich ook ver- 
moeide om te weten te komen, waar hij de ingrediënten 
voor zijne medicijnen had gekocht, dit kwam door zijne 
ontwijkende antwoorden niet aan het licht ; de medicijnen ! 
waren ter terechtzitting aanwezig en bestonden uit 
middelen tegen hoofdpijn, hartpijn, kiespijn en andere. 
De zalf was niets anders dan reuzel, met levertraan 
vermengd, hetgeen door den scheikundige, den heer v. 
der Sleen, werd geconstateerd, terwijl de verschillende 
vloeistoffen aftreksels zijn van calmuswortel, waaraan 
verschilleade kleurtjes waren gegeven. 

De beklaagde maakte den goedgeloovigen menschen 
wijs dat hij met den helm was geboren en het daardoor 
veel beter wist dan de professoren en doktoren. 

Hij ontkende geld voor zijne medicijnen te hebben 


schuwd. Het brutale optreden van dezen kwakzalver (of 
kwakzalvers ?) is oorzaak dat wij in dit No. weer uitvoerig 
op dit middel teruggekomen zijn. 


— P. N.te G. en Dr. t. B.te Z. S. Over den Chineschen 
balsem van den z.g. Dr. Mountain en het verband dat er 
tusschen Mountain en Nicholson bestaat, zullen u de toege- 
zonden Nos. 9 en 12 van den vorigen @n No. 2 van dezen 
Jaargang voldoende inlichtingen verschaffen. 


— 4. J. T. A. J. te B. De Llectro-homoeopathie van 
Graaf Mattei is inderdaad kwakzalverij in de hoogste mate. 
De witte korreltjes zijn slechts suiker met wat meel en de 
mooie fleschjes roode- en blauwe electriciteit bevatten niets 
dan water. 


— L.v. M. te P. Wij zonden u een Maandblad. waaruit 
u de gewetenlooze handel in de Miruculo-preparaten dui- 
delijk zal zijn geworden; spoedig nemen wij weder een her- 
haalde waarschuwing daartegen op. De f 5,60 zijn door uw 
patient weggeworpen. 


— J.C. J. te H. Op uw vraag of de Pastilles Géraudel 
en de Dragées Ferrugineuses du Docteur Rabuteau kwakzal- 
versmiddelen zijn, vindt gij onder de „herhaalde waarschu- 
wingen” het antwoord voor zooveel de eerstgenoemde middelen 
betreit; wanneer gij ons de „Dragées,’ met gebruiksaan- 
wijzing enz. kunt toezenden, zullen wij, zoo mogelijk, ook 
daarover ons oordeel mededeelen. 


B. N. te D. Omtrent Boom's Maagpoeder zal het u toe- 
gezonden Maaudblad u op de hoogte brengen. Verder zij u 
medegedeeld, dat Maarlemmerolie zeker tot de kwakzalvers- 
middelen behoort en dat de Stolw. Borstbonbons gewone ule- 
galen zijn. Van de Koffie-levertraan kunnen wij niets be- 
richten. 


— H. A. H. te H. Dank voor de toezending ; 
gend No. zullen wij er over schrijven. 


— Redactie van „De Echo”. Ons uitgesproken oordeel 
over het , Wonder der wereld’ zal wel niet herzien worden ; 
dit is niet beloofd. Weèl hebben wij gezegd, dat wij opnieuw 
een onderzoek naar de samenstelling zouden doen instellen 
en dit is geschied. Het onderzoek is echter nog niet afge- 
loopen, wat geen deskundige, die weet, hoe moeilijk het is 
dergelijke pleistermassa’s te onderzoeken, zal verwonderen. 
Zoodra het resultaat bekend is, zullen wij het mededeelen. 
Hoe dit echter ook moge uitvallen, al blĳkt het zelfs, dat 
de meest geneeskrachtige stoffen aan de samenstelling deel- 
nemen , toch zullen wij een pleister die voor iedereen en 
tegen tal van de meest verschillende kwalen, waaronder 
zeer ernstige, als negen-oogen en zwerende vrouwenborsten, 
als onfeilbaar wordt aanbevolen, als een kwakzalversmiddel, 
en den verkooper als een kwakzalver blijven beschouwen. 


— Dr. v. D. te N. Over den door u bedoelden Mahler 
en zijn gezondheids-etablissement schreven wij in No. 11 van 
den&sten jaargang en wezen er toen tevens op, dat ook de 


in ’t vol- 


schenpoozen terug. Een schrikbarend bewijs, dat 
Ei”: het weerstandsvermogen van het menschelijk geslacht 
snel afneemt. De aarde zal, om zich te cntlasten, 
nog schadelijker gassen gaan uitstooten; de gevol- 
gen hiervan zallen voor den mepsch nog verderfe- 
lijker zijn en vernielende ziekten zullen op eene 
verschrikkelijke wijze woeden en vele offers eischen. 
Het is hoog, hoog tijd, dat hulp komt opdagen. _ ‚ons om raad hebt gevraagd vóór de middelen aan te schat- 

De ademingstinctuur, mijn levenslucht, in de apo- \zijne dochter zalf gebruikte, en deze had den volgenden (fen. Uit de toegezonden nos. van het Maandblad zalt gij 

morgen gezegd, dat ze veel verlichting gevoelde. 


NT 5 . | Ook gezien hebben, dat zoowel het geneesmiddel van Uten, als 
theek „de Adelaar te Bingen op kokend water door ‚daar had de dokter van Hillegom gepractiseerd, maar | de Wlectro-Magnetische Medalie Carolus u geen heil zullen 
… mond en neus ingeademd, vernietigt terstond de. 6 


levenskracht van de verschillende bacteriën, zonder |© herstel was daarvan het gevolg geweest, daarom | tänbrengen. 
bl 


ie | ‚had ook de familie Kops geoordeeld dat men bet dan 
5 het organisme te schaden; het heete water (gegoe- 


toch maar nooit kan weten. 
den kunnen König Wilhelm’s Felsenquellen, Bad. 


| 

De otficier van justitie oordeelde, dat beklaagde zich | 
Ems nemen) werkt terstond op de nieren, reinigt, bad schuldig gemaakt aan het hem ten laste gelegde 
het bloed, en de normale manier van ademen be-_ 


en eìschte wegens het onbevoegd, zonder noodzaak uit- 
vordert den bloedsomloop. Elke Familie zal zeker- oefenen der heel- en geneeskundige practijk f 25 boete, 
‚lijk haren huisdocter hierover raadplegen. 


subs. 10 dagen gevangenisstraf en wegens landlooperij | 
De prijs voor de levenslucht is 5 Pfenpige het 


12 dagen hechtenis en verzending na eene rijkswerkin- | 
gram voor het geheele menschengeslacht. Min- er en He BEE 
der dan 5 gram mag niet verkocht worden. Z ee (N. R. Ct) 
Wie er gebruik van maakt moet dadelijk betalen. / a 
Er mag niet geborgd worden en vervloekt zij bij, 
die de „levenslucht“ vervalscht. | 
Bineen, Vrijdag den 24 Januari 1890. 
„Spracharzt* Gerdts.” 


gezondheidsraad te Karlsruhe tegen dezen voormaligen 
rattenvanger en kamerjager heett gewaarschuwd. Wij 
hebben u dit No. toegezonden en bevelen ons verder voor 
uwe hulp aan. 


gevraagd; men had het hem gegeven. 

Philippo, de vader van no. 2, verklaarde dat hij de 
zalf op de hand zou hebben laten liggen als ze hem 
niet was afgenomen, wänt het spreekwoord zeide: „de 
kunst loopt langs den weg“ en aìs dan de gewone 
doctoren de patient hebben opgegeven, probeert men 
alles. Men kan het dan toch maar nooit weten. _ 

Kops, de vader var no. 3, had het toegelaten dat | 


— J.v.S.te's H. Uw vorige brief is zeker niet aan het 
‚juiste adres bezorgd; schrijf ons nogmaals wat gij wenscht. 
‚en wij zullen u, zoo mogelijk, in het volgend No. inlich- 
| tingen verschaffen. 


— D. L. G. v. R. te N. Het doet ons genoegen, dat gij 


— De Secretaris-penningmeester heeft ontvangen twee 
postwissels, één van een lid te Rotterdam en één van een 
abonné te Middelburg, zonder vermelding van den naam des 
atzenders. Opgave van die amen wordt beleefd verzocht. 

















Herhaalde waarschuwingen. 


Pastilles Géraudel. De fabrikant van dit bekende 
kwakzalversproduct adverteert òf met ‘telkens afwis- 
selende geïllustreerde reclames, behelzende bespottelijke 
samenspraken, òf met een vast prentje, vertoonende de 
afbeelding van een persoon wiens borst en buik zijn 
geopend en waarin men longen, hart enz. kan zien lig- 
gen. De maag ligt op die afveelding in het midden 
en niet aan de linkerzij, doch deze leugen in prentver- 
beelding zouden wij den man gaarne vergeven, als hij 
niet zooveel leugens in woorden aan de verkeerde 
afbeelding toevoegde. Er worden namelijk wonderen 
verteld van de verbazende geneeskracht van deze Pas- 
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Correspondentie. 


— Als nieuwe leden zijn toegetreden, de Heeren: 
A. P. Schaafsma te Oostermeer. 

A. K. Claasen, predikant Egmond a/d Hoef. 
Thieme's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. 

H. van Galen, te Rotterdam. 


ä Verbod van adverteeren van geheim- — G. te A. Het Bielefelder Bromwater zullen wij in het 
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ak middelen in het buitenland. 


“Eene verordening nagenoeg gelijkluidend met die, 
welke reeds in verschillende provinciën van Pruisen 
op aansporing van den Minister van Onderwijs enz. 
door de politie zijn vastgesteld, en waarvan wij den 
inhoud in verschillende voorgaande nummers hebben 
medegedeeld, is thans ook van kracht verklaard in de 
Regeeringsdistricten Oppeln en Cöslin. Het aankondi- 
gen en aanprijzen van geheimmiddelêu en kwakzalve- 
rijen in openbare geschriften wordt daarbij verboden. 


RECHTSZAK EN. 
Een Wonderdokter. 


Zaterdagnamiddag had zich voor de Haarlemsche 
rechtbank te verantwoorden Jan Mensinga, zonder vaste 
woonplaats, terzake : 

I. dat hij op of omstreeks 4 Februari jl. onder Hil- 
legom, zonder tot de uitoefening der geneeskunde eenige 
bevoegdheid te bezitten, als zijnde hij niet tot het be- 








volgend no. behandelen, al loopen wij ook gevaar, dat de 
apotheker Boom te Meppel opnieuw boos op ons wordt. 


— yv. L. M. te S. Zeer gaarne zvllen wij u geregeld een 
exemplaar van ons Maandblad toezenden. No. 1 en 2 van 
dezen jaargang zijn zeker reeds in uw bezit. 


— P. N. M. te A. Dank voor de toezending van Ayer'’s 
almanak; zooals gij ziet hebben wij er eemige woorden aan 
gewijd. 

— T.J. R.te W. Uw eerste zending vonden wij minder 
geschikt ter opname; misschien kan zij ons later nog te 
pas komen. Van uw tweede bericht is dankbaar gebruik 
gemaakt; mogen wij op mededeeling van den uitslag rekenen ? 


— Mr. J. A.v. R. te Z. De jicht en rheumatiekmiddelen 
van Dr. Lavlle zijn beschreven in No. 4 van den vorigen 
Jaargang. Indien dit No. niet meer in uw bezit is, zullen 
wij het u gaarne zenden. 


— Mr, A. A. C. te B. Voor uw bericht en de daardoor 
getoonde belangstelling in onze Verecniging, betuigen wij 
onzen dank. Daar de zaak echter meer onder de rubriek 

onbevoegde uitoefening der tandheelkunde” dan die van 
wakzalverij is te schikken, meenen wij, dat zij in ons blad 
niet tehuis behoort. 


tilles Géraudel en dit is erger dan aan een maag op een 
prentje een verkeerde plaats te geven. Want menige 
ongelukkige lijder wordt door die krasse beweringen 
verlokt naar de pastilles te grijpen en slechts teleur- 
stelling zal bij het gebruik zijn deel zijn, zoo hij hiet 
nog bovendien zijn toestand er door verergert. 

De heer P. Kruysse heeft den inhoud dezer pastilles 
onderzocht en het resultaat in een vroeger Maandblad 
gepubliceerd. Zij bevatten teer met wat suiker, eenig 
zetmeel , een weinig wenkel of anijs en eenig ander 
plantenpoeder. 

De hoofdzaak is dus de teer, de stof die reeds zoo 
menig kwakzalver heeft aangegrepen en waarmee ook 
Guyot zulke goede zaken maakt. Goede zaken zal 
ook deze Géraudel er wel mee maken, doch dit 
zijn slechte zaken voor de patienten. Want teer kan 
slechts zelden goed doen en dan nog slechts als het in zeer 
geringe hoeveelheid genomen wordt. Dikwijls daaren- 
tegen en altijd zoo men er veel van neemt, is teer na- 
deelig, vooral voor de spijsverteringsorganen. Zwakke 


— C.A.te Len L.K.v.d.H.te M. Tegen Weissmann’s| Personen mogen wel dubbel voorzichtig zijn vóór zij 
beroertewater hebben wij reeds herhaalde malen gewaar-‘ aan het slikken gaan. 
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Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van r Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het biad, zooveel exemplaren als zij aauvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan 10 per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men =bonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 

Het abonnementsjaar loopt van r Januari tot 3r December. 

Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. | 











SAE INHOUD : 


Hoofdartikel: Wat is, langs den weg der wetgeving, 
tegen de kwakzalverij te doen ? 
8 Berichten: Kwakzalverij in Amerika. — De geneesheeren 
_ in Duitschland tegenover de kwakzalverij. — Enquête van 
_ __ het Witte kruis. — Diploma-fabrieken. — Twee rechtzaken: 
_____Mensinga en Sirie. 
otd Grootere artikelen: De „Anker-Specialiteiten” van F. A. 
In Richter en Cie. — Huel’s balsem. — Keating'’s Borst-Pastillen. 
— __Boekbeoordeeling: De Voortplanting, bewerkt naar Dr. 
___Nichols. 

Correspondentie. 

Herhaalde Waarschuwingen : Miraculo-preparaten. — Theo- 

__phile’s ontwikkelingsbalsem. 
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_ Wat is, langs den weg der wetgeving, 
_ tegen de kwakzalverij te doen? 


Het Vaderland van 15 Maart j:l. bevat het 

_ volgende: | 
„Ia een ingezonden stuk van prof. Weters Bet- 
ink in het „U. D.” wordt, naar aanleiding van 
geen hem gedane vraag, of Weissmann’s beroemd 
„middel tegen beroerte, waaraan een arme zenuw- 
„Wijderes veel geld had besteed, ook schadelijk is, 
„en zoo niet, of het dan ook voor geringer prijs 
„verkrijgbaar zou wezen, medegedeeld, dat het mid- 
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—_ _ „del volmaakt onschadelijk is, maar ook niets baat, 
„en dat het 6 à 8 maal duurder dan de ware 
Zi es „prijs wordt ter markt gebracht. 
dd „is, dat Weissmann zelf aaù een beroerte is ge- 
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„Storven. 


„tegen aanprijzing van dergelijke middelen, zoolang 
„onze wetgeving in gebreke blijft. 
„geving in gebreke blijft, is gemakkelijker te zeggen 
„dan aan te toonen, wat langs den weg der wet- 
„geving daartegen te doen is.” 
| Wij lazen met genoegen niet alleen dit bericht, 
maar ook het artikel in het Utrechtsch Dagblad. 
Kunnen wij dit laatste met stilzwijgen voorbij- 
gaan, omdat de inhoud daarvan overeenkomt met 
t geen wij, in dit Maandblad, reeds in onderschei- 
dene artikelen hebben geschreven , dit mag niet 
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omdat de laatste zinsnede ons tot een woord van 
ER Es wederlegging noopt. 
ERE Wij zin het n.l. niet eens met de Redactie van 
__ gemeld dagblad, waar zij zegt: Dat onze „wet- 
_ „geving in gebreke blijft is gemakkelijker te zeg- 
_ „gen dan aan te toonen, wat langs den weg der 
„wetgeving daartegen te doen is” Reeds van de 
_ oprichting onzer vereeniging af en herhaalde malen 
… ga dien tijd, meenen wij te hebben aangetoond 
EI (in verschillende Maandbladen, die wij ook aan de 
e Redactie van Het TEAR toezonden) dat juist 
kle gas Zen weg der adering het kwaad der kwak- 
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het geval zijn met het stukje uit „Het Vaderland”, | 
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April 1890. 
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Nr. L, Zegers Veeckens, Notaris te Amsterdam, Voorzitter, 
C, Guldensteeden Egelime, Apotheker te Zeist, 

Dr. 6. P, Kortenhorst, Arts te Weesp. 

Dr. CN, van de Poll, Arts te Amsterdam. 

6, B, Schmidt, Apotheker (bimmengast las) le Amst Pe 


Seerelaris benning meester 
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Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te BES. aan den Secretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 











De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden : 
Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 
d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 


ee 





e= 





zalverij met kracht kan worden beteugeld en wij, vorigen jaargang hebben aangetoond. 


bleven niet in gebreke de middelen aan de hand te | 


doen, waarop dit zou kunnen geschieden. Nu is 
't mogelijk, dat de door ons aanbevolen middelen 
in de oogen van Het Vaderland niet doelmatig zijn, 
maar wij nemen toch de vrijheid te doen opmerken, 
dat, wat wij als raadzaam beschouwden, reeds in 
tal van andere landen van Europa, geheel of ten 
deele, met goed succes wordt aangewend. Dit ver- 
sterkt ons in de meening, dat onze denkbeelden, 
ten aanzien van deze quaestie, nog eenigzins der 
overweging waard zijn en daarom wenschen wij 
nogmaals, zij ’t ook in enkele woorden, aan te too- 
nen, dat o.1. langs den wet der wetgeving veel te 
doen is tegen de steeds meer toenemende kwakzal- 
verij met geneesmiddelen. 

Twee middelen kunnen tot het gewenschte doel 
voeren: 

a. De verkoop van kwakzalversmiddelen moet door 
wetsbepalingen belemmerd worden. Dit geschiedt reeds 
bij ons te lande. Ofschoon de groothandel in genees- 
middelen vrij is, heeft de wetgever in art. 30 der wet, 
regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, er 
voor willen zorgen, dat de verkoop in ’t klein zooveel 

mogelijk bleef in handen van personen, bevoegd 
tot het afleveren van geneesmiddelen. Een lijst, 


En het curieuste | door een commissie van deskundigen opgemaakt, 


bevat de namen van tal van geneesmiddelen die, 
behalve door bevoegden, door geen ander beneden 


„Prof. W. B. verzoekt, de pers te waarschuwen |een zekere hoeveelheid mogen worden verkocht. 


Met 1 Juni a.s. treedt een dergelijke, nieuwe en 


Dat onze wet-| meer uitgebreide lijst in werking, tegelijk met de 


invoering van de 3e uitgave der Nederlandsche 
Pharmacopee, een list, die het volgend opschrift 
draagt: 


„Lijst van geneesmiddelen, die, behalve door de 


„apothekers en door de geneeskundigen tot het, 


„afleveren van geneesmiddelen bevoegd, niet mogen 
„worden verkocht — onverschillig tot welk doel — 
„beneden de hoeveelheid in die lijst voor elk dier 
„middelen bepaald; met dien verstande, dat dit 
„verbod ook betrekking heeft op als geneesmiddelen 
„verkochte mengsels, oplossingen, aftreksels en an- 
„dere bereidingen, met behulp van een of meer der 
„op die lijst genoemde middelen beneden de daarin 
„opgegeven hoeveelheden bereid, of waarin een of 
„meer dezer middelen beneden die hoeveelheden 
ontstaan zijn.” 

Met deze lijst in de hand zal men — na verricht 
onderzoek — de verkoopers van tal van de meest 
bekende kwakzalverijen kunnen vervolgen wegens 
overtreding van art. 30 van de wet regelende de 
uitoefening der artsenijbereidkunst, na 1 Juni nog 
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Maar ook 
met de andere lgst heeft men vervolgingen inge- 
steld waarop veroordeeling gevolgd is, zoodat het 
blijkt, dat op deze wijze, langs den weg der wetge- 
ving, wel iets te doen en reeds gedaan is. 

Intusschen is het niet te ontkennen, dat er tegen 
deze methode van doen, bezwaren zijn te berde te 
brengen ; elke vervolging wegens overtreding van 
het genoemde art. 50, eischt voor ieder kwakzalvers- 
middel een gerechtelijk scheikundig of microscopisch 
onderzoek en dit is omslachtig en kostbaar, terwijl 
de heeren kwakzalvers, wanneer zij maar zorg dra- 
gen hunne middeltjes te bereiden uit stoffen, die 
niet op de lĳst voorkomen (en ’t is hun toch 
meestal onverschillig wat ze geven, als zij er maar 
geld voor krijgen) ongehinderd hun gang kunnen 
gaan. 


bestuur onzer Vereeniging dan ook in, toen het in 
Februari 1886 een adres richtte aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, in verband met de 
ingediende wetsontwerpen tot wijziging van een 
deel der Geneeskundige Wetten van 1865. Dit 
adres, van verschillende zijden ondersteund, wacht, 
evenals de bedoelde wetsontwerpen, nog steeds op 
behandeling. Daarin werd verzocht in de wet, 
regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, de 
volgende bepaling op te nemep : 

„De verkoop in 't klein van geneesmiddelen is 
alleen geoorloofd aan bevoegden. 

Met verkoop wordt gelijk gesteld: het in voorraad 
houden, witstallen, aanbieden of aankondigen ten 
verkoop.” 

Met deze bepaling in de hand zal men, langs 
den weg der wetgeving, den verkoop van kwakzal- 
verijen aanmerkelijk kunnen beteugelen. Zoodra 
piet alleen de verkoop aan onbevoegden verboden 
is (het feit van verkoopen is niet altijd gemakkelijk 
te constateeren) maar het in voorraad houden, uit- 
stallen, aanbieden of aankondigen ten verkoop, 
met verkoop wordt gelijk gesteld, zal het voor den 
niet bevoegde zeer moeilijk zijn zijne kwakzalvers- 
middelen aan den man te brengen, terwijl de bevoegde 
door andere wettelijke bepalingen eenigzins verhin- 
derd kan worden, deze kwade praktĳken uit te 
oefenen. 

Nu is het ons niet onbekend, dat de bepaling, 
voorgesteld door het toenmalige bestuur onzer Ver- 
eeniging, van enkele zijden bestrijding heeft uitgelokt, 
maar deze was niet in staat ons te overtuigen, dat 
door dat bestuur te veel geëischt werd. Het is, 
\om op een paar opmerkingen terug te komen, 0. 
geenszins onbillijk, dat de verkoop van alles wat 
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toegestaan. Behalve dat door dezen maatregel de 
deugdelijkheid der geneesmiddelen meer wordt ge- 
waarborgd, is het billijk dat, tegenover de zware 
eischen, die aan de bevoegden worden gesteld, ook 
het voordeel staat, dat zij en geen ander van die 
bevoegdheid kunnen profiteeren. 

Verder doen wij — op een ander bezwaar — 
opmerken, dat het gelijkstellen van het te koop aan- 
bieden of ten verkoop in voorraad hebben met ver- 
koop geen nieuwigheid in onze wetgeving is en 
o.a. gevónden wordt in art. 16 der drankwet. 
Intusschen willen wij gaarne toegeven dat, al wordt 
de voorgestelde bepaling tot wet verheven, al wordt 
daardoor de verkoop van kwakzalversmiddelen aan 
strenge beperking onderworpen, de geheele verkoop 
daardoor niet wordt belet. 

Het tweede middel moet daarom verder daartegen 
worden aangewend, nl. 

b. Het verbod van het in het openbaar ten ver- 
koop aankondigen van middelen , door onbevoegden , 
wanneer die aankondiging gepaard gaat met een op- 
somming der kwaal of kwalen, waarvoor die mid- 
delen genezing heeten aan te brengen. | 

Stel b. v. dât een kwakzalver een middeltje samen- 
stelt, dat in ’t geheel geen geneesmiddel bevat, b. v. 
de roode of blauwe electriciteit van Graaf Mattei 
(alleen uit water bestaande), dan zou ’t a) zeer 
moeilijk vallen hem op grond van overtreding van 
de voorgestelde bepaling te vervolgen. Is hĳ nu 
in de gelegenheid dit middeltje tegen tal van kwa- 
len aan te bevelen, dan zal hij nog menig lichtge- 
loovige in den val lokken ; ontneem hem die ge- 
legenheid, en zijn universeel middel zal bijna onbe- 
kend blijven en weinig slachtoffers maken. 

Stel verder dat een bevoegde, b.v. een apothe- 
ker, zijn roeping zoodanig begrijpt, dat hij zich niet 
ontziet kwakzalverijen te verkoopen, (welke verkoop 
mogelijk is, doordat de daartegen gemaakte wets- 
_ bepalingen zoo moeilijk in de praktijk zijn toe te 


passen). dan zal, wanneer niet door de pers of 


brochures de aandacht op de door hem verkochte 
middelen wordt gevestigd, de verkoop ongetwijfeld 
gering zijn. Dit zag ook het vroegere ‘bestuur 
onzer vereeniging in en het meende, o.1. zeer te- 
recht, het kwaad te kunnen beteugelen, door opname 
van de volgende bepaling in de wet, regelende de 
uitoefening der geneeskunst, te verzoeken : (adres 
van 27 Febr. 1886.) 

„Het uitoefenen van geneeskundige praktijk is 
alleen geoorloofd aan bevoegden. 

Met het witoefenen van geneeskundige practijk 
wordt gelijk gesteld het aanbieden of aankondigen 
van geneeskundige hulp, het aanbieden of aankondigen 
van geneesmddelen tegen bepaalde ongesteldheden…” 

Ook in deze bepaling is niets onbillijks. Onge- 
twijfeld kan het opsommen van de verschillende 
kwalen, waartegen de onderscheidene middelen wor- 
den aanbevolen, en waarvan dus beterschap wordt 
beloofd, beschouwd worden als uitoefening der ge- 
neeskunst en daartoe zijn uitsluitend geneeskundigen 
bevoegd. | 

Het bovenstaande moge dus dienen tot bewijs 
voor onze stelling, dat er langs den weg der wet- 
geving wel iets tegen de kwakzalverij te doen is. 
Ongetwijfeld kunnen nog andere bestaande wets- 
bepalingen dienen om met vrucht de kwakzalverij 
te bestrijden ; 't zal nl. niet moeilijk zijn om tegen tal 
van middeltjes aan te toonen, dat door den verkoop 
bedrog wordt gepleegd, maar wij gelooven dat wij 
met de twee aangevoerde middelen kunnen volstaan. 


BERICHTEN. 


Kwakzalverij in Amerika. Het Mieuw 
Advertentieblad (Heerenveensche courant van J. Hepkema) 
een der bladen, die geen kwakzalvers-advertentiën 
opnemen en dat maandelijks, onder den titel: , Van 
de Kwakzalversmarkt” een zeer onderhoudend uittreksel 
uit ons maandblad geeft, bevat in een ‚brief uit Amerika” 
het volgende over de kwakzalverij iu de nieuwe Wereld : 

„Zoo nu en dan lezen we in uw blad enkele aanha- 
lingen uit het Mbl. tegen de Kwakzalverij. 

Nu, wanneer het eens mocht gelukken de kwakzal- 
verij in de oude wereld met wortel en tak uit te roeien, 
zoodat het blad in het geheel geen dienst meer behoeft 
te doen, dan zou het hier in de nieuwe wereld een 
overvruchtbaar arbeidsveld vinden. 

De kwakzalverij heeft in Amerika een verbazende 





___ hoogte bereikt en de eene kwakzalver is er nog slimmer 
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op dan de andere, om zijne middeltjes aan den man 
te brengen. 

Over het algemeen verstaat men bier trouwens de 
kunst van publiceeren en reclamemaken zeer goed en 
daarbij is de gewone taktiek, de eigen zaak hoog op 
te bemelen met verdachtmaking van de concurrenten. 

‚Áls ge u nu door de andere winkeliers genoeg hebt 
laten beetnemen’' — zoo adverteerde een winkelier — 
„komt dan bij mij koopen om het te veel betaalde bij 
anderen, bij mij terug te krijgen. Ik verkoop nog 
goedkooper dan de anderen kunnen inkoopen.” 

Zulke advertentiën zijn gewis zeer onpleizierig voor 
„die anderen’’, doch het eenigste wat ze er tegen kunnen 
doen, is den bluffenden concurrent later nog sterker 
te overbluffen. 

„Vooral de kwakzalvers zijn ouuitputtelijk in bet 
vinden van reclames voor hunne middeltjes. 

Men kan hier werkelijk geen courant, ja zelfs haast 
geen boek in handen krijgen, of men ontmoet hunne 
aanprijzingen van onfeilbare medicijneu tegen de meest 
uiteenloopende kwalen. 

Voor de aardigheid zend ik u hier een pakket alma- 
nakken, enz. van verschillende doctoren (?), welke al. 
manakken hier gratis bij duizenden en nog eeus dui- 
zenden door geheel Amerika worden verspreid. 

Komt men bij een apotheker, boekhandelaar, juwe- 
her, verkooper van behangselpapier, parfumerieën, verf- 
waren, enz. enz., overal stopt men u de handen vol 
kalenders of almanakken, ea de kinderen komen bijna 
iederen dag thuis met een of meer nieuweexemplaren. 

In het pakje, dat ik u hierbij zend, vindt ge ze zoo- 
wel in de Engelsche en Duitsche als in de Hollandsche 
taal’. 

Tot zoover de brief. Op een enkele van die kalenders 
in de Hollandsche taal wezen wij reeds in ons vorig 
no, Zoolang de Amerikanen voortgaan hunne kalenders 
bij ons te verspreiden en zoolang dit nog vrij wordt 
toegelaten, zal er wel geeu kans bestaan, dat het Maand- 
blad in Nederland geen dienst meer behoeft te doen. 

*De geneesheeren in Duitschland te- 
genover de kwakzalverij. — Reeds meermalen 
beeft de Algemeene Vergadering van Duitsche genees- 
kundigen (deutscher Aerztetag) hare meening uitgesproken 
met opzicht tot het aanbevelen of voorschrijven van 
geheimmiddelen en bet vaak zoo nauw aan kwakzalverij 
grenzende adverteeren door bevoegde geneesheeren zelf 
of met hun medeweten decor z.g. dankbare patiënten, 
evenals het zich opwerpen als zoogenaamde specialiteit 
in de behandeling van deze of gene categorie van zie- 
ken, zonder dat die speciale kenn?s zich kan steunen 
op eenige bijzondere studie, ervaring of kwaliteit. 

Ook ten vorigen jare heeft zij zich weder met deze 
punten bezig gehouden. 

Door de vergadering te Braunschweig op 24 eu 25 
Juni 1889 werden o.a. de volgende besluiten genomen : 

Iedere soort van openbare aanbeveling, hetzij zij 
uitgaat van den geneesheer zelf of van vreemde personen, 
is verwerpelijk te achten. 

Het misbruik maken van den titel: specialiteit, is af 
te keuren. 

Het is ongeoorloofd aan derde personen het een ot 
ander voordeel aan te bieden, teneinde zich daardoor 
praktijk te bezorgen. 

Het voorschrijven en aanbevolen van geheimmiddelen, 
ook in den vorm van zoogenaamde magistrale voor- 
schriften, is ongepast. 

Bij het lezen dezer conclusies worden wij herinnerd 
aan den Geneeskundigen Kring te Amsterdam, waar 
een jaar vroeger in de meeste opzichten gelijksoortige 
besluiten door de leden waren genomen. (Zie Maandbl. 
Febr. 1888.) 


Enquête van het Witte Kruis. Door de 
afdeeling Zaandijk van de Noordhollandsche Vereeni- 
ging „Het Witte Kruis” is aan de algemeene vergade- 
ring der Vereeniging voorgesteld ; een enquête te doen 
instellen naar den staat van den algemeenen gezond- 
heidstoestand in de provincie Noord-Holland. In de 
circulaire, waarin dit voorstel wordt medegedeeld en 
nader toegelicht, vinden wij ook een schema van de 
punten, waarover de enquête zou kunnen loopen en 
daaraan ontleenen wij de twee volgende vragen : 

a. „Zijn er kwakzalvers of onbevoegden, die genees- 
kundige hulp verleenen ? 
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„aangewend ?”° 

Nu, wanneer de commissie, belast met het instellen 
ste staande middelen onderzoekt en de resultaten bekend 
maakt, dan zullen feiten aan het licht worden gebracht, 
die men in onze beschaafde maatschappij niet zou 
verwacht hebben. 





b. „Worden. kwakzalvers- of geheimmiddelen veel! 
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Diploma-fabrieken. De Revue Scientifique 
deelde onlangs mede dat in Bennington (Vermont) eene 
geneeskundige en heelkundige faculteit ontdekt was met 
den nederigen naam van Trinity University of medecine 
and surgery, die niets anders is dan een zaakje van 
eenige slimme geldliefhebbers, die voor een nietswaar- 
digen titel eener niet bestaande universiteit van 
300 —1500 francs laten betalen. Dit is niets nieuws ; 
van gelijk gehalte zijn : 

University of Cincinnati. 

New-York state medical college. 

University of New-Hampsphire. 

Trenton New-Jersey medical college. 

En er bestaan nog meer van deze soort. 

lu de twee rechtszaken, waarvan wij in ous vorig 
no. melding maakten, is uitspraak gedaan. Jan Mer- 
SINGA is veroordeeld tot een boete van f 25, wegens 
het oubevoegd, zonder noodzaak uitoefenen der beel- en 
geneeskundige practijk, doch vrijgesproken van de be- 
schuldiging van landlooperij en terstond in vrijheid 
gesteld. 

H. Sire is door den kantonrechter te Wageningen 
vrijgesproken van het hem ten laste gelegde, nl. het 
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde als bedrijf. 
Van deze uitspraak is het O. M. in hooger beroep 
gekomen. 








De „Anker-Specialiteiten” van F. A. 
Richter en Cie. 

Ruim 14 jaar geleden werd de aandacht van het 
courantenlezend publiek voortdurend gevestigd op een 
aankondigieg van een z.g. witmuntend populair-genees- 
kundig werk, getiteld: Dr. Airy's Natuurgenees- 
wijze, welk werk het uitgangspunt is geweest van 
den strijd tegen de kwakzalverij, begonnen door de 
heeren BRuinsMA eu voorgezet door onze Vereeniging. 
Eerst. in het weekblad: „De Farmaceut’ en later 
inhet boekje: „De kwakzalverij met geneesmiddelen” 
werd door de heeren B. ten duidelijkste aangetoond, 
dat het „uitmuntend geneeskundige werk” niets an- 
ders was dan een aanbeveling van eenige geneesmid- 
delen, verkrijgbaar bij de uitgevers en verkoopers F. 
A. RicntTER EN Cie. Ofschoon het aantal aanbevolen 
geneesmiddelen vrij groot was, waren er vooral vier, 
die bĳ alle kwalen en alle personen dienst konden 
doen nl. de Pain-Expeller, Dr. Airy's Sarsaparil- 
lian, Dr. Airy's Pillen en Dr. Airy's Calming 
Pastilles en van deze werd de Pain-Expeller het 
meest aangeprezen. Wat men van die middelen kon 
verwachten, hoe zij, met het volste recht, tot de 
kwakzalversmiddelen konden worden gerekend, welke 
waarde er aan de bijgevoegde attesten te hechten 
was, is destijds uitvoerig beschreven, zoodat het 
voldoende scheen, later, in het Maandblad, nu en 
dan in enkele woorden onze waarschuwende stem 
te doen hooren. 

Thans echter kunnen wij het bij een paar woorden 
niet laten. Met een taaiheid, den waren kwakzal- 
ver eigen, treedt de firma Rrcrrer thans dagelijks 
op om het publiek aan haar en hare industrie te 
herinneren. Aan de lezers van het Nieuws van den 
Dag zal de volgende advertentie, steeds geregeld 
op dezelfde plaats vaorkomende, niet onbekend zijn : 

„Srecars 3 centen voor een briefkaart aan Richters 
Boekhandel te Rotterdam ; ziedaar de luttele uitgave 
die noodig is om het geillustreerde boek : „De vRIEND 
DER ZIEKEN’ gratis en franko te ontvangen. Dit 
boek verdient in de hoogste mate de aandacht van 
allen, die hun gezondheid op prĳs stellen en geheel 
bijzonder van alle zieken. Reeds duizenden vonden 
hier de lang gewenschte genezing. 

„Ook is in dit boek eer beproefde raadgeving 
tegen INFLUENzA vermeld.” 

Wij zĳn overtuigd, dat velen van die aanbieding 
gebruik hebben gemaakt, in welke overtuiging wij 
nog werden versterkt door de talrijke vragen om 
inlichtingen betreffende de „Anker-geneesmiddelen”, 
ons van verschillende zijden toegezonden. Daarom 


moeten wij ditmaal meer dan een korte waarschu- 


wing geven. Het boekje „De vriend der zieken” is 
met onmiskenbaar talent (ter bereiking van het doel) 
geschreven eu is er juist op ingericht om den eenigzins 
oppervlakkigen lezer te overtuigen dat er — voor 
het behoud van de gezondheid en het genezen van 
alle mogelijke ziekten — niets beter is, dan ... 


Wij hopen, al is het ook niet alleen in ’t belang van | het gebruik van Richter's Anker-Specialiteiten. Want 


Î 
der enquête, deze twee vragen eens met alle haar ten dien- 
5 zaak, dat het voorstel van Zaandijk wordt aan-| — 


genomen. 
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en de schrĳver of schrijvers ontkennen het 
geenszins — juist daarom is het boekje geschreven, 
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het moet zijn, volgens den titel: „een gids voor 
„allen, die bĳ voorkomende ongesteldheden zich 
„zelven de eerste hulp bieden eu zich te dien einde 
„van goede huismiddelen wenschen te voorzien,” 
„terwijl het op bladzijde 24 heet: „Aan de voor- 
„waarden van goede huismiddelen wordt, zooals de 
„ondervinding geleerd heeft, door de overal bekende 
„„Anker-Speciahiteiten’’ der firma F. A. Richter 
„en Cie. volkomen voldaan, zoodat zij met het volste 
„recht als deugdelijke en uitstekende huismiddelen 
„ter goeder naam en faam bekend staan.” 
Inderdaad is „De vriend der zieken” in hoofdzaak 
niet anders dau een beknopte uitgave van het 
vroegere werkje „Dr. Airy's Natuurgeneeswijze" en 
zijn ook de daarin aanbevolen geneesmiddelen 
ongeveer dezelfde, met dit onderscheid — dat 
Dr. Army heeft plaats gemaakt voor een „ANKER” 
het fabrieksmerk van de firma Rrcarer, dat den 
gebruiker de zekerheid moet geven, o vaderlijke 
zorg van den fabrikant! dat hj alleen met de 
onvervalschte Ankergeneesmiddelen te doen heeft. 
Terwijl nl. in het vroegere boekje een zekere Dr. 
Med. Airy, Lid van Wetenschappelijke Genootschap- 
pen enz., als uitvinder der geneesmiddelen werd 
genoemd , terwijl bij elken nieuwen druk, die toen 
van de „Natuurgeneeswijze’’ verscheen, het publiek 
steeds de droevige tijding werd medegedeeld, dat 
Dr. Airy, tegemr het einde van het vorige jaar, helaas 
aan zijn menschlievenden werkring te vroeg was 
ontrukt, is de firma Ricuter EN Cie. thans ondank- 
baar genoeg om Dr. Airy geheel te laten vallen 
en, waar vroeger Airy's Sarsaparillian, Airy's Pil- 
len als de beste waren aanbevolen, thans de Anker- 
Sarsaparillian enz. daarvoor in de plaats te stellen. 
Wanneer wij het boekje: „De vriend der zieken’ 
eenigszins nader nagaan, dan ontmoeten wij, na een 
opgeschroefd voorbericht — waarop wij nog terug- 
komen, eene opsomming van de meest voorkomende 
ziekten en de Ankermiddelen die daartegen moeten 
worden aangewend. 
van den aard zijner ziekte komt, moet hij in de 


Hoe de lijder aan de kennis |’ 
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den slechts één voorbeeld — maar dan ook een 
sprekend genomen) bewijst wel, dat de schrijvers 
van het boekje, waar het om het aanprijzen van 
hunne middelen te doen is, zich niet ontzien, het 
lichtgeloovig publiek zoogenaamde waarheden te 
verkondigen, die door ieder deskundige ernstig in 
twijfel worden getrokken. 

En wat aan de mededeelingen, zooals de boven- 
staande, juist een gevaarlijk karakter verleent, is de 
omstandigheid, dat de firma Richter niet alléén 
genezing voorspelt door de aangeprezen middelen, 
maar dat zij bij sommige ernstige ziekten aan- 
raadt de hulp van een geneesheer in te roepen, 
zoodat het schijnt dat dáár, waar het inroepen van 
die hulp niet wordt aanbevolen, deze ook onnoodig 
is en de Anker-Specialiteiten wel alleen genezing 
kunnen aanbrengen. Vooral geeft die raadgeving 
om den geneesheer in te roepen, het publiek, zelfs 
het meer ontwikkelde, min of meer vertrouwen iu 
de aanbevolen geneeswijze. Men zegt: de schri- 
vers van het werkje beloven niet meer dan zij 
geven kunnen; waar zij niet kunnen helpen, ver- 
wijzen zij naar den geneesheer; zij vatten hun taak 
dus ernstig op en trachten niet, zooals de gewone 
kwakzalvers, het geloof ingang te doen vinden, dat 
han geneesmiddel net eenige ware is. 

Tegen deze redeneeriung is echter wel iets in te 
brengen. Ook wij lazen met genoegen dat o. a. bij 
kinkhoest, longontsteking, oog- en nierziekte de 
raad wordt gegeven een geneesheer te raadplegen ; 
waar wij echter zien, dat die raad wordt achterwege 
gehouden bĳ ziekten als tering, asthma, blaaska- 
tarrh, Engelsche ziekte, maagkatarrh, vallende ziek- 
te en tal van andere, daar wordt dat genoegen 
vrij wat getemperd. Men bedenke verder, dat 
niettegenstaande de verwijzing naar medische hulp, 
de aanbeveling van de eigen praeparaten niet wordt 
achterwege gelaten, zooals blijkt uit een enkel 
voorbeeld, dat wij aan het boekje ontleenen : 


„Nierziekte. Lieden die aan Syphilis, Jicht, Moeras- 
koorts leden, ook zij die misbruik van sterken drank 


meeste gevallen zelf OEE weten ; de firma RICarer (maakten of veel aan koude en vocht blootgesteld waren, 
vindt hef, naar het schijnt, zeer natuurlijk, dat ieder | hebben bijzonderen aanleg voor rierziekte. Bijzonder 
leek gemakkelijk kan copstateeren, dat kij aan |de chronische of Brightsche nierziekte komt veel voor ; 


cholerine , Engelsche ziekte enz. lijdende is, — een 
gevaarlijke meening, waarop wij slechts ter loops 
wijzen. 

Ter ernstige waarschuwing moeten wij echter het 
volgende uit het eerste gedeelte van het boekje 
overpemen : 

„Longtering. Men houdt deze ziekte, die meer 
slachtoffers als de meeste andere ziekten te zamen vergt, 
voor ongeneeslijk ; en in die gevallen waar de ziekte 
reeds in de laatste tijdperken verkeert, valt dit niet 
te bestrijden. lets anders is het wanneer tijdig, d. i. 
vóór bet uitbreken der ziekte (bij personen met aanleg 
voor tering of eenvoudig uit teringachtige familie) of 
in de eerste tijdperken der ziekte, dezelve doelmatig te 
keer gegaan wordt. Daar is wel degelijk kans op ge- 
nezing der ziekte of ten minste op het verlengen van 
het leven des lijders voor een lange rei van jaren. Het 


velen zijn er geruimen tijd aan lijdende en worden er 
door uitgeput zonder het te weten. De ziekteverschijuselen 
die het bestaan eener ziekte der nieren kunnen doen 
vermoeden, en bij wier optreden het raadplegen van 
een geneesheer dus noodzakelijk 13 (opdat deze, o. a. 
door onderzoek van de urine op eiwit, vaststelle of 
nierziekte aanwezig is), zijn in hoofdzaak de volgende: 
pijuen in de nierstreek, gezwellen in het gezicht en 
aan handen en voeten, bleek uiterlijk, krachteloosheid 
enz. Gewoonlijk draait de ziekte op waterzucht uit. 
Wenscht men in den slependen vorm der ziekte, eene 
behandeling met de Anker-Geneesmiddelen te volgen, 
dan kieze men de Ferrola en de Sarsaparillian, Door 
een voortgezet gebruik van deze beide, kan men de 
gewenschte verbetering ep sterking van het bloed en 
daardoor van het geheele gestel verkrijgen. Tegen 
| pijnen in de nierstreek wrijft men deze ter dege met 
Pain-Expeller in. Waar slapeloosheid en algemeeve 





spreekt van zelf dat voor den longzieke de grootst prikkelbaarheid aanwezig zijn, daar neme men nog des 


mogelijk voorzorgen tegen elke kouvatting te nemen 
zijn; hij moet daarom steeds eene flesch Pain-Expeller 
in huis hebben, om bij de eerste teekenen van verkoud- 
heid of ontsteking in de borstorgauen, van deze kostbare 
inwrijving gebruik te kunnen maken. De inwrijvingen 
zijn overigens uitmuntend tegen elk pijnlijk verschijnsel 
in de borst; men handelt in die gevallen verstandig 
door oumiddeliĳjk er na, de ingewrevene plaatsen met 
reuzel of boomolie te wrijven en ze met ftanel te be- 


morgens en des avonds 3 Sabhat-Pastilles in een glas 
water. De voeding zij degelijk doch licht verteerbaar ; 
men onthoude zich van sterke en van koude dranken.” 


Men ziet het, bij de aanbeveling van den ge- 
neesheer, tevens een aanprijzing van een vier-tal 
Anker-specialiteiten. 

Wat nu die specialiteiten zelve aangaat, is 't ons 
niet mogelijk deze allen, 27 in getal, hier te be- 


dekken. Tegen de tering zelve zijn die geneesmiddelen, spreken; er zijn echter eenige, die meer dan de 


als dienstig te achten, welke eeu verbeterende en ster- ! 
kende werking op het bloed en daardoor op de weefsels | 


(dus ook die der longen) uitoefenen. Zullen deze mid-. 
delen werkelijk als weldadig voor den lijder mogen be-, 
schouwd worden, dan moeten ze bovendien aan deu eisch | 


voldoen dat ze hoegenaamd geen storenden invloed op | 
| 


de voeding van den zieke uitoefenen, want zonder een 
flinke voeding kunnen de zoo hoog noodige lichaams- 
krachten niet voor verval behoed worden. De twee 
middelen die wij hier aan borstlijders in het algemeen | 
en aan teringlijders in het bijzonder, om hunne AE 
kende werking op de verbetering van het bloed en de! 
sterkiug van het gansche gestel wenschen aar te be- | 
velen, zijn de staaltinktaur de Anker-Ferrola en de 
Sarsaparillian. Beide worden door de zwakste magen 
lÉs verdragen en worden alg volgt gebruikt.” 


Verder behoeven wij niet te citeeren ; het boven- 


es staande, (wij hebben, om niet te uitvoerig te wor- 








anderen, bj tal van ziekten worden aanbevolen, zoo- 
als de Anker-ferrola, de Anker-Kongo-pillen, het 
Anker-Sarsaparillian en de bĳna universeele An- 
ker- Patn-Bxpeller. Aan deze en aan nog enkele 
andere zaken wenschen wij eenige woorden te wij- 
den; wegens plaatsgebrek moeten wij dit echter 
tot het volgend No. uitstellen. 
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Huel’s balsem 
Is ook weder eene van die stoffen, die, vooral 


onder het volk, veel aftrek vinden, door de eigen-, 


aardige wijze waarop zij worden bekend gemaakt. 
Hiervoor geen groote annoncen, geen brochures, 
in 't algemeen geen kostbare aanprijzingen, maar 
toch even goed, al is het op kleinere schaal inge- 
richt, dezelfde leugens en bedriegelijke voorspiege- 


id 


lingen van genezing, in een strooibiljet, waaraan 
wij het volgende ontleenen : 
„Huel’s Balsem”. 

„Dit onverbeterde Geneesmiddel, door mijn vader 
„reeds 54 jaren te Middelburg en in geheel Zeeland 
„vervaardigd en aan de lijdende menschheid ver- 
„kocht, is bĳ overlijden aan mij overgedaan, en 
„is dit middel nu reeds 30 jaren door mj in Hol- 
„land bekend gemaakt. Daar deze balsem alle 
„andere geneesmiddelen overtreft, zoo is het noodig 
„(waarom ? Red.) dat ik eenige personen noem die 
„door dezen balsem finaal hersteld zijn geworden, 
„waar geen herstelling meer scheen te wezen.” 

Alsnu volgt een opgave van 16 personen, die 
alleen door dezen balsem genezen zijn en waarvan 
wij de beschriĳving der ziekten en gevolgd herstel 
waar «aan de fantasie onzer lezers overlaten. Zi, 
die meerdere kwakzalversreclames ‘gelezen hebben, 
zullen weten hoe dergelijke verklaringen zijn inge- 
richt. Dat trouwens deze balsem al bijzonder heil- 
zaam moet werken, lezen wij verder in het strooi- 
biljet : 

„Daar deze balsem niets te wenschen overlaat, is 
„het voor ieder van groot belang dezelve te bezit- 
„ten, daar zij alle opene wonden geneest, of de- 
„zelve oud of jong zijn, zij geneest open beenen, 
„kherstof, kwade oogen, scheurbuik, kiespijn, pijn 
„in ’t hoofd, rug of lendenen, zwerende borsten, 
„kwade tepels enz Voor open wonde maakt mer 
„2 maal daags pleisters, dun gesmeerd; voor pijn 
„wordt dezelve stijf ingewreven; voor hoofdpijn 
„wrijft men dezelve stijf in de slapen van het hoofd, 
„totdat men gevoelt dat de pin bedaart; voor 
„kiespijn brengt men de balsem in of op zij van 
„de kies, dit moet mep echter dikwijls herha- 
„len om het kwade dat er in zit te verdrijven. 

„Alsook is deze balsem hoog beroemd voor bran- 
„den, winterhanden of voeten ; het verwringen van 
„handen of voeten wordt met één doosje volkomen 
„hersteld ; voor den landman is deze balsem hoogst 
„belangrijk, daar ze in den kortst mogeliken tijd 
„de kwaadaardigste zeere speenen geneest, onver- 
„schillig uit welken aard zij ook ontstaan — hier- 
„mee worden de kwade speenen ingewreven als 
„men begint te melken, het maakt de speenen zacht 
„en lenig en hindert volstrekt niet aan de melk; 
„voor beesten welke zwaar kreupel zijn of de poo- 
‚ten boven de schoen open zijn of stuk, worden 
„hiermede in korten tijd genezen ; voor doortrekken 
„der borsten van paarden of andere deelen, worden 
„hiermede werkende genezen. De onderscheidene 
„voorbeelden strekken tot bewijs dat er geen beter 
„middel kan bestaan dat dezen balsem overtreft. 

„Deze balsem wordt in alle steden en dorpen 
„aangeboden ; diegenen dan die eenig gebrek moch- 
„ten hebben, voorzien zich dan nu van zulk een 
„beroemd middel, dat zelfs door de voornaamste 
„geneeskundigen wordt aanbevolen. 

„Deze biljetten worden aan ieders huis afgegeven, 
„die bediend willen zijn behouden het biljet. - Alle 
„jaren wordt deze balsem door den Maker aan de 
„huizen aangeboden, gevuld in blikken doosjes, die 
„jaren voor het bederf bewaard blijven. Men ge- 
„lieve dit biljet tot de terughaling te bewaren. 
„Prijs per doosje 35 Centen, 3 doosjes f 1,— groote 
„doozen waarin de inhoud van 4 kleine f 1.20. 
„Deze balsem is ten alle tijde bij franco aanvrage 
„verkrijgbaar gesteld bij D. KOEN, te Hoorn. Ook 
„is bij mij in depot gesteld: 

„Oprechte Urbanus-, Gal en Slijmpillen. Echte 
„Haarlemmer Olie, per dozijn of enkel fleschje. De 
„ondergeteekenden verzoeken vriendelijk bij terugha= 
‚ling van dit biljet, op den persoon te letten van 
„wien men deze balsem koopt, om door namaking 
„niet bedrogen te worden. Biljetten die niet met 
„den naam D. Koren onderteekend zijn is namaaksel 
„en bijgevolg niets dan bedrieger. D. Koen. C. J. 
‚, BAKKER.’ 

Lokte onze bespreking van het „wonder der 
wereld” tegenstand van de zijde van den verkooper 


uit, ja was zij zelfs oorzaak dat overigens, zoo wij 
mogen aannemen, verstandige lieden meenden een 
oordeel te kunnen vellen en dat als wapen te kunnen 
gebruiken tegenover onze handelingen, ook hier 
loopen wij gevaar, dat èn de verkooper èn som- 
mige in geneeskunde liefhebberende leeken boos 
worden. 


Maar dit kan geene reden voor ons zijn 
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___te zwijgen; integendeel, het algemeen belang eischt 
____ dat gewaarschuwd wordt tegen kwakzalverij met 
geneesmiddelen, op welke wijze die ook wordt uit- 
£ geoefend. 
ht Natuurlijk is het geheim ook hier weder, bij 
Ee overlijden, overgedaan door een fanmlielid, met 
< __ name den vader. Natuurlijk heet het ook hier: 
_____„Daar deze balsem alle andere geneesmiddelen over- 
5 treft.” Dat beweert een ieder van zijn middel, 
slechts eijn middel is het ware, het eenige dat 
ie helpen kan en dan, vooruit maar jongens, het 
___helpt tegen alle kwalen. Komaan publiek, gj slikt 
___ zooveel, slik maar op, smeer maar op, lik, slik, 
drink, wrijf; doe wat wij, kwakzalvers, u zeggen 
en giĳ zult zien, wij verlichten u de beurs, ten 
slotte ulatende zitten met ledige zakken, verwoeste 
gezondheid, verwaarloosde kwalen en boosheid in 
het hart tegen uwen geneesheer, die „zoo'n stom- 
mert is’ dat hij niet kan herstellen wat wij bedierven. 
Ons werkzaam lid, de heer van DER WeerD te 
Kampen, had ook nu de goedheid een onderzoek te 
8 doen naar de bestanddeelen van dit wonderding en 
_ het bleek dat ook in dit geval niets bijzonders 
ge aanwezig was. De voor zalven veelal gebruike- 
lijke stoffen, hars, was, terpentijn en olie, vormen 
hiervan de samenstellende deelen, zoodat deze bal- 
sem de grootste overeenkomst vertoont met de ge- 
wone altheazalf (Ung.-altheae) der apotheken. 


Gn Heeft het „Wonder der wereld’ in dezen balsem 
een concurrent, ook Windelincx of liever de Winde- 
5 linexen — gescheiden als zij nu weder zijn, elkander 
____de buit betwistend — kunnen, als Huel's balsem 


waarlijk doet wat er van beweerd wordt, wel naar 
han eigen land terugkeeren, want kanker, klieren, 
gezwellen enz. worden door dezen balsem op vrij wat 
aangenamer en minder kostbare wijze genezen, altijd 
volgens het papier, waarop dit andere wereldwonder 
wordt aanbevolen. Denk eens aan, mevrouw ! Gij 
lijdt aan kanker, nietwaar? Gij wilt niet naar 
___Prof. H., want die weet er toch niets aan te doen, 
noch naar den garen- en bandverkooper Windelincx, 
noch naar zijn genialen broeder. Welnu schrif 
dan om Huel's balsem. Eenige doozen van 35 cent, 
het stuk (a propos bij de drie stuks is het wat 
goedkooper) dik of dun gesmeerd op een lapje, 
zullen u genezen; gij kunt waarschijnlijk nog beter 
_terecht bij den apotheker , wanneer gij een dergelijken 
balsem, koopt, maar daarop zult gij minder ver- 
trouwen, want hij, indien hj eerlijk is, liegt niet 
in de ooren wat aangenaam klinkt en dat is juist 
het geheim van den kwakzalver. 

Wij achten hiermede het zaakje reeds genoeg- 
zaam besproken. Dat er enkelen zullen komen 
4 beweren dat „hun open been of pĳu in rug en 
lenden’’ toch maar aardigjes opgeknapt is, dat weten 
wij reeds bij voorbaat, en het laat ons volkomen 
koud. Doch het exploiteeren van lijders aan allerlei 
kwalen met een niets beteekenend mengseltje, dàt 
maakt ons warm. | 
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Keating’s Borst-Pastillen. 
De volharding waarmee deze Pastilles tegenwoor- 
_ dig in sommige onzer dagbladen worden aange- 
kondigd, ’tzij als advertentie, 't zij als „Ingezonden 
_Mededeeling betreffende Zaken van Particulier-, 
_____Handels- en Nyverheidsbelang,” (men zie b.v. de 
Prov. N. Brab. en ’s Bossche Courant van 27 Janu- 
ari ’90) noodzaakt ons eenige woorden aan dit 
fabrikaat van Thomas Keating te wijden. 

De inhoud der aankondiging is als volgt: 





















„Hoest, Asthma, Bronchitis. Talrijke certificaten van 
Geneesheeren bewijzen dat geen enkel geneesmiddel zoo 
heilzaam werkt ter bestrijding dezer kwalen als de 
___Keating's Borst-Pastillen. Ben enkele Pastille brengt 
reeds verlichting aan. Zij bevatten noch Opium, noch 
Morphine, noch eenig ander sterk werkend bestanddeel 
en kunnen door de zwakste gestellen verdragen worden. 
| Het publiek gelieve vooral te letten op de woorden: 
___Keating's Cough Loeenges, door het Engelsche gouver- 
mement op bet roode cachet afgedrukt en zonder bet- 
welk geen een doos echt is. 

___De fabriekant : Tmomas Krarina, Chemist te Londen. 
Mike Hoofddepot: F. B. var Santen Korrr te Rot- 
__… terdam. — Verkrijgbaar bij de voornaamste Apothekers 
en bij den Heer F. Harper, Drogist te ’s Gravenhage”. 


ig 


_____of ook ter andere plaatse aldus: 
of ook te 





B > „Keating's Pastilles, tegen Hoest, Verkoudheden, 
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Asthma, Bronchitis. Ieder geneesheer zal u zeggen dat 
er geen werkdadiger geneesmiddel tegen den Hoest is, 
dan de Keating's Pastilles. Eene enkele geeft reeds eene 
verlichting. Indien gij verkouden zijt, probeert ze 
minstens eenmaal. Zij zullen U genezen en geen een 
nadeel aan Uwe gezondheid berokkenen. Zij bevatten 
slechts volstrekt zuivere en zorgvuldig vermengde hoofd- 
bestandeelen. Overal verkrijgbaar in metalen doozen.”’ 


Wanneer wij nu de bewering van den fabrikant 
niet terstond gaaf aannemen en ons eens afvragen 
waaruit die zoo hoog aangeprezen pastilles bestaan, 
dan zal het ons duidelijk worden dat de verklarin- 
gen : „Zij kunnen door de zwakste gestellen ver- 
dragen worden’ en „zij zullen U genezen en geen 
een nadeel aan Uwe gezondheid berokkenen” weer 
de gewone leugens zijn, dienende om het publiek 
tot koopen te bewegen. 

Volgens het onderzoek van Hacer, ongetwijfeld 
een zeer bevoegd deskundige, zijn Keating Cough 
Lozenges: Pastilles van 1,25 gram gewicht, ver- 
vaardigd uit een mengsel van 7.5 gram Lactucari- 
um, 8,75 gram poeder van Ipecacuanha, (Braak- 
wortel) 5 gram poeder van Szilla (zee-ajuin) 7.5 
gram Extract van zoethout en 180 gram suiker, | 
met tragacanthslijm tot massa gebracht. 

Nu zal het zeer goed kunnen gebeuren, dat deze 
pastilles, vooral door de aanwezigheid van het Lac- 
tucarium en het poeder van lpecacuanha, verlich- 
ting van den hoest teweeg brengen, maar het is 
niet waar dat deze pastilles zoo onschadelijk zijn 
als in de aanbeveling wordt gezegd. 

Braak-wortel en zee-ajuin zijn sterk-werkeude 
geneesmiddelen en vooral het laatste behoort onder 
de vergiften, zoodat men zeer onverstandig zou 
handelen door, vertrouwende op de leugens van den 
fabriekant, op eigen hand deze pastilles bij de op- 
gegeven kwalen te gebruiken. 

Nog een paar opmerkingen. Reeds in een vorig 
No. wezen wij er op, dat het cachet van het 
Engelsche gouvernement — zoo handig daor den 
kwakzalver geexploïteerd — niets anders is dan het 
bewijs van betaalde belasting, die in Engeland van 
elk geheimmiddel wordt geheven. Men zie hier 
dus geen bijzondere goedkeuring in van de regeering, 
evenmin als dat men moet denken dat de woorden 
„Verkrijgbaar bĳ de voornaamste Apothekers” een 
bewijs opleveren, dat de apothekers geen bezwaar 
zouden maken, dat goedje af te leveren. Niets is 
minder waar: geen fatsoenlijke apotheker, zijne 
roeping bewust, zal zich tot den verkoop van 
Keating’s kwakzalverij leenen. 


BOEK BEOORDEELING. 

*De Voortplanting. Een licht op eene verborgen 
en gevaarlijke rots. Voor kinderen bewerkt naar 
Dr. T. L. Nichols. „The Beacon Light” door C. 
Croll. (2de herziene druk) ’s Hage, Liebers en Go. 
1890, 24 blz. prijs 6 cts. 

Niet alleen tot terugkeer te raden, wanneer een | 
verkeerde weg ingeslagen is, maar ook en vooral 
om kwaad te voorkomen aan leven en gezondheid, 
is het doel van dit blad; daarom stelt de Redactie 
zich tot taak nuttige geschriften, geschikt voor 
leeken, waarin goede lessen betreffende de zorg 
voor het lichaam voorkomen, te bespreken en ter 
kennisneming aan te bevelen. Van zulk een boekje 
schrijven wij hierboven den titel af. ’t Is nauwe- 
lijks te gelooven welk een aantal personen gedurig 
onzen raad inwinnen bij ware of vermeende ge- 








\slachtsziekten en welk een droevig lot velen na zich 


sleepen, omdat zij onkundig zijn van hetgeen gedaan 
of vermeden had kunnen worden. 

Vroeg of laat wordeu alle dezen de slachtoffers 
van kwakzalvers, die hen vervolgen en uitpersen 
tot dat hun gezondheid en hun beurs zijn uitgeput. 

Zeer velen hunner waren ongetwijfeld nimmer 
tot zulk een treurigen staat vervallen, hadden zij 
bij tijds de gevaren leeren kennen, waaraan zij zich 
door onvoorzichtige en opgeoorloofde handelingen 
hebben blootgesteld. 

Laten anderen, zich aan hua voorbeeld spiege- 
lende, zich door lezing van het aangekondigde 
boekje doen voorlichten ; ’t zal hun en hunnen kin- 
deren ongetwijfeld tot groot nut kunnen zijn. 


Correspondentie. 

Scheikundigen, die genegen zijn enkele onderzoekingen 
ten behoeve der Vereeniging te verrichten, worden, voor 
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zoover zij niet reeds bij het bestuur als zoodanig bekend 
zijn, beleefd uitgenoodigd daarvan kennis te geven aan den 
Secretaris-Penningmeester. 

Er zijn nog onderscheidene middeltjes die op onderzoek 
wachten. 


— L. K. v.d. H. te M. In de herhaalde waarschuwin- 
gen werden de Zwitsersche pillen meermalen besproken. 
Volgens het onderzoek van HAGER bestaan deze pillen uit 
Extract aloës, Extr. absinthii, Extr. trfolii, Extr. gentianae, 
Extr. achilleae muschatae, Extr. Selini en Radix Gentianae. 
HAGER zegt daaromtrent: „Wegen des Aloëgehaltes sind 
„diese Pillen als Hausmittel zu verwerfen, denn wo Dispo- 
„Sition zu Hämorrhoidalleiden vorhanden ist, wird dieses 
„Leiden herbeigeführt.” 

Met de samenstelling neemt Brandt het overigens niet 
zoo nauw. Voor landen waar de invoer van sommige arti- 
kelen verboden is, worden de verboden stoffen maar k=mp- 
jes achterwege gehouden. 


— Dr. v. R. te Z. Santal Midy is de naam van capsules, 
gevuld met een weinig Sandel-olie en enkele andere oliën 
van nog minder waarde. Sandel-olie is een reeds lang be- 
kend geneesmiddel, dat echter geheel ia onbruik is geraakt 
omdat het geenszins aan de verwachtingen, die men er van 
koesterde, beantwoord heeft. De f2.50, die men voor de 
40 capsules Santal Midy betaalt, is weggeworpen geld. 


— Dr. v. H. R. te 4. Dank voor de toezending; de 
balsem van Mountain is in de nos. 9 en 12 van den vorigen 
jaargang uitvoerig besproken. 


zoek. 
— D. L.v. E.te 0. Uw denkbeeld verdient ernstige 


overweging; zoodra de oprichting van afdeelingen tot stand 


is gekomen, zullen deze, vooral in de plaatselijke bladen, 
misschien kunnen werken op de wijze, als door u is 
voorgesteld. Het bestuur zal de afdeelingen , wanneer deze 
zijn geconstitueerd, met uw plan in kennis stellen. 


— J.v. Stes H. Uw brief is in ons bezit. Van de 
praktijken van Funke is ons niets bekend, doch de wijze 
van reclamemaken stempelt het geheel reeds tot kwakzal- 
verij. Wij zullen intusschen het middel laten komen en 
onderzoeken. Mocht het in uw bezit zijn, wees dan zoo 
goed het ons te zenden. 


Herhaalde Waarschuwingen. 


Miraculo-preparaten. Voor eenigen tijd werd weer 
de volgende advertentie geplaatst: 

Zwakke toestanden worden bij oude en jonge mannen blij- 
vend onder waarborg genezen door de vrordldtersérs 
Miraculo- Preparaten van den Medicinalraad Dr. MürLer, 
die verschillende gouden. medailles verworven hebben en 
aan elk verzwakt lichaam de kracht der jeugd teruggeven. 
Nieuwe wetenschappelijke verhandeling in de Nederlandsche 


taal, tegen toezending van 60 cent in postzegels, geheim 


en franco. 
Wij herinneren er daarom aan, hoe wij vroe- 
ger hebben. aangetoond, dat noch bĳ oude noch 


bij jonge mannen eenige genezing mogelijk is door 
deze preparaten en ook geen kracht der jeugd daardoor 
kan teruggegeven worden. Het onderzoek van het lid 
der Vereeniging, Dr. van Hamel Roos, heeft geleerd 
dat men niets anders krijgt dan wat spiritus (brande- 
wijn) om mee te wasschen en een iĳjzermiddeltje om 
in te nemen, terwijl van wege het hoofd der politie te 
Berlijn is bekend gemaakt, dat de Miraculo-pillen niets 
anders zijn dan gewone aloëpilleu, vervaardigd met eenig 
planten poeder en medicinale zeep Verder zij hier herhaald: 

Dat er geen Medicinalraad Dr. Mürrer bestaat, maar 
de geheele zaak een exploitatie is en de belootde 
waarborg niets dan een klank zonder beteekenis. 

Dat de nieuwe wetenschappelijke verhandeling in 
de Nederlandsche taal, niet nieuw en niet weten- 
schappelijk en zelfs in ’t geheel geen verhandeling 
is, maar een erbarmelijke reclame voor de genoemde 
middelen in onbeholpen taal te zaam geflansd. 

Niemand zij dus zoo onnoozel om, al ware ’t ook 


enkel uit nieuwsgierigheid, 60 ects. weg te werpeu door 


de enkele bladzijdeu druks te laten komen. 

Later kwam een andere advertentie in de bladen 
voor, waarin als verzender zekere Kreikenbaum genoemd 
werd. Men zij op zijn hoede! 

Theophile’s ontwikkelingsbalsem. Pit wonder- 
vocht is bij onderzoek gebleken te zijn water met Eau 
de Cologne, waarin wat keukenzout is opgelost en waar- 
bij een beetje vliegende geest is gevoegd, mes een kleur- 
seltje bedeeld, waarschijnlijk aftreksel van Bardanawortel. 

Veel bijzonders is het dus uiet, behalve in den prijs, 
want de flesch kost f 2, terwijl ieder ze gemakkelijk 
voor 5 cent zou kunnen maken en als fabriekspro- 
duct de prijs nog veel lager zou kunnen zijn. 

Bij zeer vele dikwijls voorkomende, ernstige onge- 
steldheden, zooals typhus, roodvonk, belroos en vele 
anderen, valt het haar uit. Gewoonlijk heeft dit plaats 
als het eigenlijk ziekteproces reeds is afgeloopen en het 
tijdperk van herstelling is ingetreden. De patiert 
grijpt naar ’t een of ander „zeker en onfeilbaar“ haar- 
middel. In werkelijkheid krijgt bij ook langzamerhand 
zijn vroegeren haartooi terug; dit is echter een zeer 
gewoon verschijnsel en in den regel het geval, zelfs 


bij personen, die reeds op eenigzìins gevorderden leef-_ 


tijd verkeeren. Ondertusschen krijgt Theophile of een 


zijner collega's een getuigschrift, terwijl de eer alleen 


aan de natuur toekomt. 
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& geneeskrachtig werkend, 
apotheken verkocht werden. Voor het grootste ge- 


_marktschreeuwers en oliekoopen. 
al rondtrekkend door de landstreken in zulke mid- 
delen, met den vooruitgang op ander gebied in 
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Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen En een jaarlijksche contributie 
staalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van 1 Jan, tot 3 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 





Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 


Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. | 


Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 


Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 





ENMOUD: 
Hoofdartikel: 
kwakzalverij. 
Berichten: Het hooger beroep tegen Sirie ingetrokken — 
Bekendmakingen van de gezondheidscommissie te Karlsruhe; | 


Het oordeel van Prcef. Husemann over 


(Hartmann's geneesmethode, Gehöröl-Extract van Dr. Schipek.) 


Grootere artikelen: Verbod van adverteeren in het bui- 
tenland— De Anker-specialiteiten van F. A. Richter en 
Cie. (Vervolg) — De wonderdokter— Een slachtoffer van 
het instituut Windelinex— IJzer-dragées van Dr. Rabuteau. 

Correspondentie. 


Herhaalde waarschuwingen : Hartzema’s rhumatiekmiddel. | 


Het oordeel van Prof. Husemann 
over kwakzalverij. 


Aan een belangrijk geschrift van den beroemden | 


duitschen Prof. Husemann, ontleenen wij het volgende; | 
| 


Werd vroeger onder den naam geheimmiddel een 
middel verstaan, waarvan de samenstelling niet of 
niet voldoende bekend was, tegenwoordig is dat 
anders. Scheikunde en microscopie toch geven 
genoegzaam hulpmiddelen aan de hand om zelfs, 
de meest ingewikkeld samengestelde middelen in 
hunne samenstellende deelen te ontleden. Van daar 
ook dat de kwakzalvers hunne wijze van werken 
in overeenstemming daarmede veranderden en eene 
opgave van de in hunne mengels aanwezige stoffen 
daaraan toevoegden, ofschoon daaraan volstrekt geen 
waarde te hechten is, daar zij zich niet ontzien om | 
ook bij het vermelden der samenstelling de grofste 
leugens op te disschen. Van wettelijk standpunt 
zou men nu als geheimmiddelen die stoffen, bereidin- 
gen en mengsels moeten beschouwen, welke open- 
lijk in den handel worden aangeprezen voor het 
doen verdwijnen van niet normale of het doen 
Á 
terugkeeren van normale toestanden van het lichaam. 
Geheimmiddel is dus tegenwoordig hetzelfde als 
kwakzalvers-, zwendel- of reclamemiddel. 

De geheimmiddelen zijn slechts voor een gedeelte 
ontstaan uit de zoogenaamde Arcana of Nostra van 
de 16e, 17e en 18e eeuw, d. w. z. uit die meng- 
gels, welke door enkele geneesheeren als bijzouder 
door hen zelve of in 





deelte zijn zij echter afkomstig van de in de 16e 
en 17e, misschien nog ouder geleefd hebbende 
Handelden deze 


onze eeuw hield ook deze handel gelijken tred, 
zoodat groote handelsfirma’s en compagnieën ont- 


stonden, die door agenten en filialen hare waren 
aan den man laten brengen en door voortdurend 
# adverteeren en op andere wijze reclame maken, 
F__ hare 
„groote vlucht dergelijke zaken nemen kunnen, dank 


zaken steeds uitbreiden. Als 


bewijs hoe 








‚vinding weten. 


‚wordt. 
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| De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden : 
Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; E 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen , 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
aen b genoemde; 
d. door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingea ter 
bestrijding der kwakzalverij. 








zij het goedgeloovige publiek, wijzen wij slechts op | paraten, enz. die door den vreemdsoortigen titel in- 


den bekenden pillenfabrikant Holloway, die in 1884 
bij zijn dood 5 millioen pond sterling naliet, jaar- 
ks 40.000 pond voor courantenannoncen uitgaf 
en o.a. aan Dickens 1000 pond bood, indien deze 
het middel in zijne werken terloops ter sprake 
wilde brengen. De geheimmiddelfabrikant Richter 
bekostigt zijne reclames jaarlijks met ongeveer 75.000 
guldens. Dat niet alleen door courantenartikels en 
advertentiën, maar ook door kosteloos of voor ge- 
ringe som verkrijgbaar gestelde boekjes, bekendheid 
aan —de-—verschillende kwakzalversmiddelen wordt 
gegeven, kan ieder onzer lezers uit eigen onder- 
Tot nog toe waren zulke boekjes 
het meest in gebruik waar het middelen tegen ge- 
slachtsziekten betrof, voornamelijk het gesl. onver- 
mogen. Van zulke brochares zegt Bernatzik terecht : 
„In zulke van vuiligheid en onzin overloopende 
boekjes worden den lezer op schijnbaar wetenschap- 
pelijke hem in den uitersten angst brengende wijze, 
de vreeselĳjke gevolgen van zijn lijden of van ver- 
meende zonden der jeugd geschilderd, welke alleen 


„heeten te vermijden te zijn door de aanwending 
‚van de aanbevolen geneesmiddelen en waarvoor ge- 


woonlijk vooraf eene groote som gelds gevorderd 
Deze middelen, in den regel zonder eenige 


werkzame kracht, worden met zoovele aanbevelingen a 
van zoogenaamde geneeskundige autoriteiten om-| bevattende met water verdunde honing, die gewoonlijk 


hangen, dat vele hulpzoekenden in het net van deze 
soort industrieridders gevangen worden.” 

In den regel bestaat de zwendelariĳj daarin, dat 
waardelooze stoffen tegen enorm hooge prijzen ver- 
kocht worden, in andere gevallen dat een en het- 
zelfde middel tegen geheel verschillende ziekten 
wordt aanbevolen, terwijl nog eene bijzondere wijze 
van zwendelarij bestaat in het openbaar maken van 
attesten of verklaringen, welke òf vervalscht zijn 
òf geleverd worden door lieden die een zaakje ma- 
ken uit het afgeven van zulke attesten. Reeds 
vroeger noemden wij, o.a. in verband met den 
kwakzalver Popp en zijn maagkatarrh-behandeling, 
het Duitsche drietal Theobald Werner, Johannes 
Muller en Hess. Van attesten, te goeder trouw 
afgegeven, doch tegen der stellers wil als reclamemid- 
del gebruikt, maken wij slechts melding als waar- 
schuwend voorbeeld. Zoo gebruikt tegenwoordig 
nog Brandt in Schaffbausen de door Frerichs, Vir- 
chow e.a. te goeder trouw afgelegde verklaring, 
dat aloëpillen eene purgeerende werking hebben, 
(zeker niet met hunne toestemming) als reclame- 
middel in zijne kwakzalversadvertentiën. Eene 
eigenaardige zwendelarij is verder gelegen in den 
naam van sommige middelen. Zoo bij de tegen 
longtering aanbevolen Momeriana, de Pen-tsao-prde- 


| 
| 


druk moeten maken, terwijl anderen genoemd wor- 
den naar samenstellende deelen, die niet eens aan- 
wezig zijn, waarvan wij als voorbeeld noemen het 
Eisenpräparat van Dr. Koch. 

Overeenstemmend met onze geheimmiddelen zijn de 
zoogenaamde Patent-medecines der Engelschen en 
Amerikanen. lm Frankrijk wordt een onderscheid 
gemaakt tusschen Remèdes secrèts en Spécialités, 
welke laatste mengsels en artsenijvormen zin, 
‚wier. verkoop door den Staat slechts wordt toege- 
staan na onderzoek door de Académie de médecine. 


Zooals gezegd is bestaat een groot gedeelte in 
geheimmiddelen tegen geslachtsziekten en worden 
vooral daarvoor vuile, angst- en vreesverwekkende 
brochures uitgegeven. Laurentius met zija „Ge- 
neeskundige raadgever bij alle ziekten der geslachts- 
deelen’ staat, als oudste, aan de spits; vooraf moest 


engeveer f5 worden gezonden, dan zond hij zijne 


geneesmiddelen, bestaande in eene oplossing van 
3,75 gr. Chinine, en 7,5 gr. ijzerchlorideoplossing in 
1200 gr. witte wijn en 1800 gr. water ; bovendien 
60 pillen waarvoor gezamentlijk 72 gulden betaald moest 
worden. Nog erger is Bernnhardi’s „Spiegelder jeugd’; 
het geneesmiddel daarin aanbevolen, verkrijgbaar 
voor 36 gulden, bestaat uit twee halve liter flesschen, 


reeds in gisting geraakt is. Wie nog meer bro- 
chures van dien aard wil leeren kennen leze slechts 
de couranten , nog altijd nemen opze soliede dag- 
bladen o.a. Dr. Retau's zelfbewaring in hare kolom- 
men op. 

Tot dezelfde soort behoort het bovengenoemde 
middel van Dr. Kock, dat een izerpraeparaat heet, 
doch waarvan Hager en Schädler melden, dat het 
geen spoor iĳzer bevat en bestaat uit een mengsel 
van bruine suiker, stroop, arak, oranje en rozen- 
water. Dezelfde samenstelling heeft Koch's Wildan- 
ger Mineralbrunnenpraeparaat dat met Wildunger 
water niet het minste te maken heeft. 
eens bovengenoemde Pen-tsao-Präparate van Dr. 
L. Tiedemann, königl. preuss. Apotheker I Cl. in 
Stralsund, tegen dezelfde kwalen als in de brochures 
worden behandeld, js eene bittere likeur en bestaat 
uit niets anders dan een aftreksel van onrijpe 
pomeransen, zooals die voor bitter gebruikt worden. 
Deze sinjeur, die zijn doctorstitel uit de Philadel- 
phia-zwendelarij heeft gekregen, werkt voor attesten 
met het vroeger genoemde Duitsche klaverblad te 
samen. 

Onder die middelen welke voor alles goed heeten 
te zijn, is meer of minder bekend de Koningsdrank 
der Hygienisten van den taalleeraar Jacosr. Meer 
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zalversgilde zeer uitgebreid en de hoeveelheid kwak- | dit middel zonder nauwkeurig persoonlijk onderzoekvan __ 
zalversmiddelen tot een verbazende hoogte geklom-|den patient is gewetenloos. 
De waarde dezer middelen bedragen volgers het 


bekend, nog steeds adverteerende en geldverdienende 
in zine vuile zaken, is de kousenmaker, Philadel- 


______phiae-doctor, Aporr Rrcurer. (Men zie over vele |menis. Treurig is het feit, omdat het bewijst hop | E 

KE Amerikaansche doctorstitels in het vorige nummer), | achteloos de lijders of vermeende lijders zich in de | Duitsch Rijkstarief 13 M. (f7.80). — 

ridder van verschillende voor geld te verkrijgen orden, (armen van allerlei slag hun onbekende lieden werpen. ener Buen, ee Atl 

bans welke onder de grootste geheimmiddel-fabrikanten Niet ten onrechte zegt Husemann: „Der Frei- an tg ee 

5 van Duitschland moet gerekend worden. Door het | handel mit Geheimmittelen ist eine Ausbeutung des! On 

ri middel van Paariano in Florence, de Paglianostroop, | Publicams, die vor Allem die weniger gutsituirte, Onder den naam „Geböröl-Extrakt van Dr. Schipek. 


worden alle geneesheeren overbodig; het geneest — | Bevölkerung trifft und den sauer erworbenen Groschen 
volgens hem — alles, ook tering, alsof daartegen |der Armen in die Tasche von Leuten spielt, welche 
al niet zoovele nnddelen worden aangeprezen, dat | auf die Ignoranz des Publicums und aut die er-_ 
de hoeveelheid der middelen bĳ de arme lijders |klärliche Sehnsucht der Kranken nach Linderungs- | 
reeds argwaan moest opwekken. Wij noemen slechts | mittelen uud Heilung speculiren, um aus dem 


prijst FP. Giaconelli te Weenen, Fünfhaus Stadiongasse 
no. 1, op kwakzalverachtige manier een mengsel aan 
van verschillende olieën tegen het oorsuizen. Deze 
vloeistof kan nooit een geneeskrachtige werking uit- 
oefenen bij. ziekten die haren oorsprong vinden in de 








Si de Homeriana (het overal te verkrijgen kruid Poly-, Massenconsum ihrer Mischungen zu Wohlleben und en En . hen EEn Ee 
__« ___ganum aviculare), de Longkruiden van Nedlinger, de Veppigkeit zu gelangen. Dies sollte die Staats- mee Ee te 

El Rn | ee: ECR £ | „gehoorolie” zou in de (Duitsche) apotheken 60 pf. 
Te Blankenheimer thee (Galeopsis ochroleuca) en de ‚ medicin nicht unberücksichtigt lassen. (86 cts.) bedragen terwijl Giaconelli zich voor het 
Es teringmiddelen van Winiker (Hieracium umbellatum), | Aan dit uittreksel uit Husemann's geschrift voegen | fleschje olie 3 M. 50 pf. (f 2.10) laat betalen. 

B Lobethals teringessence (oplossing van keukenzout), | wij nog het volgende toe: Karlsruhe 24 Maart 1890 

Ke verschillende middelen onder den naam van borststroop, Aan de grens van waanzin, zoo niet daarover, NF D Oes. EE nr 

Ed Ee £ | e plaatselijke gezondheidscommissie, 
_ ____borstgelei, borstdeeg , borstbonbons , Hustenicht !‚staan zeker zij, die nog gelooven zullen in den Hol- (w.e.) ScHNerzLer. 

Re enz. — Tot 1884 geeft Capaun-Karlowa in zijn werk \landschen (?) apotheker, waarvan het Journal 








over geheimmiddelen, 62 zulke middelen op, tegen 51 
_______maagmiddelen en 62 purgeerende en bloedreinigen- 
de middelen. Wij beklagen den borstlijder, die 62, 


„d’hygiène in zijn nummer van 27 Februari jl. bericht : 


| “Verbod van adverteeren van geheim- 
„AÄyant prohavlement constaté par lui-même que 


middelen in het buitenland. 


1 Re „les tulipes ne donnaient plus, ce très honorable í 
ME: den wmaaglijder die 51 en den darmliĳder die 62, „Potard de la contreé du Curagao vient d'imaginer ‘tIs gemakkelijker gezegd, dat de Nederlandsche 
middelen ter keuze heeft om op streek (®) te komen. „— lecteurs, tenez-vous bien, — le médecin | wetgeving in gebreke blijft bij de bestrijding der 
an Als bij dan toch komt te sterven, kunnen de kwak-' „automatique.” kwakzalverij, dan aan te toonen, wat langs den 
Rr zalvers gerust zeggen dat het eerder is ten gevolge Voor hen die de Fransche taal niet machtig zijn weg der wetgeving daartegen te doen is. 

Bet. van ouderdomszwakte, ofschoon wij voor ons een diene de mededeeling, dat een zekere Potard een Aldus schrijft Het Vaderland van 15 Maart j.l. 
Ee andere verklaring aannemelijker zouden achten. machine heeft gemaakt in menschelijke gedaante, \en verraadt daardoor meteen hoe weinig dit blad 
Be: Van bet purgeeren van anderen leeft, na Hollo- een automaat, die in het vervolg als geneesheer zal | op de hoogte is van hetgeen in het buitenland 
_____way eu Morison, voornamelijk de apotheker Richard optreden. ‘geschiedt en waar juist de wetgeving op dit gebied 
Brandt te Schaffhausen, die wel zoo wijs is steeds Het is een automaat, voorzien van openingen | wet hare talrijke verbodsbepalingen oorzaak is, dat 
op te letten vanwaar de wind waait. Zijne pillen over het geheele lichaam. Indien men in de ope-| Nederland meer en meer het exploitatieveld wordt _ 
Es el wisselen daarom van samenstelling, en ofschoon  uing, die overeenkomt met de plaats van het lichaam voor de behendige kwakzalvers aan gene zijde der 
________onvoorzichtige medische autoriteiten hem aan attesten waaraan men lijdende is, een muntstuk werpt, geeft | grenzen. Eén blik in de advertentiekolommen on- 
RE hielpen, kon hij het verbod van debiet in Baden, de houten geneesheer u dadelijk een fleschje of |zer nieuwsbladen kan doen zien, dat het voor het 


Hessen en Oostenrijk niet ontgaan. Voegt men ons 


toe dat toch in Oostenrijk zijne pillen verkocht 


een doos pillen, goed voor uwe kwaal. 
Ons was van die uitvinding nog niets bekend, doch 


meerendeel vreemdelingen zijn, en vooral Duitsche 


naburen, die hunne kwakzalverijen onder schoon- 


schijnende benamingen en overdreven voorspiegelin- 





AE, worden, zoo diene tot opheldering, dat hij voor dat 


ook hiervoor, vreezen wij, zullen wel, indien die genees- 
land zijne pillen zonder aloë maakt, uit Extract. 


heeren evenals de weegtoestellen en chocoladetrek- |gen aanbieden. 
card. bened. en sapo med. Dat overigens heeren! kers op spoorwegstations, in koffiehuizen of elders, De brave luidjes, waarvan er reeds zoovelen 
kwakzalvers met zulke sterk werkende middelen als. geplaatst mochten worden, luidjes te vinden zijn, daarginder met justitie en politie hebben kennis 
aloë is, zeer lichtvaardig omgaan, bewijst de{die hun goed geld in zulk een gaatje stoppen. gemaakt, zijn wel genoopt hun bedrijf naar hier 
_ levensbitter van A. Helmich, die 16*/o aloë bevat. Het tijdschrift wijst er op, dat deze automatische te verplaatsen, omdat ziĳ in hun eigen land op 
Hen hoofdstapelplaats voor de zwendelmiddelzaak : geneesheer in allen gevalle minder gevaarlijk is dan bijzondere aanmaning van den Minister Goseler 
is Frankfort a/d Main. Verschillende firma’s, nml. | de vele doctoren in de geneeskunde die” hunne ĳĳverig worden nagereden en weldra geheel Pruisen 
de Adler— Apotheek, Elmain en Co, Daube en diploma’s krijgen van Facultés fantaisistes, die als voor hunne advertenties, circulaires, boekjes èn 
Co, die vermoedelijk onder één directie staan, houden | paddestoelen in de Vereenigde Staten van Amerika! aanbevelingen gesloten zal zijn. 
zich daarmede bezig. Van daar uit geschiedt o.a. uit den grond komen. Het verbod van aankondigen en aanprijzen van 
ook de verkoop van Gugot's Teerkapsules, om\ Doch van meer of minder gevaar is hier geen |geheimmiddelen is toch weldra algemeen daar te 





andere niet te noemen. 


oplevert voor den inhoud, blĳkt uit de Broomthee, 


waarin volstrekt geen broom- (bromium) preeparaat 


voorkomt.” Het hoestmiddel Phenol is een zwak 
geparfumeerd vruchtensap met suiker. 


‚sprake. 
Dat de naam van het middel geen waarborg. 





Evenmin. 


Gevaar levert elk kwakzalversmiddel op, lande. Wij noemden achtereenvolgend reeds (zie 
hetzij het direct of indirect nadeelig werkt op ge- voorgaande Maandbladen) de districten : Maagden- 
zondheid of beurs. ‚burg, Dusseldorp, Potsdam, Hennover, Berlijn, Er- 
furt, Oppeln, Sleeswijk, Cöslin, Breslau, die ieder 
afzonderlijk verbodsbepalingen hadden in 't leven 


BERICHTEN. geroepen. Thans hebben weder hun voorbeeld ge- 








als in Koch’s izerpraeparaten ijzer voorkomt, is dit 





Naar de N. Rott. Ct verneemt, is het hooger beroep ‚ volgd de provinciën Arnsberg en Schaumburg — Lippe; 


het geval met het geheimmiddel van apotheker 
Muller, dat onder den naam Qwellenproduct der 
Stahlguellen in Ueberlingen, tegen bloedarmoede, 


waterzucht, lever- en nierlijden aanbevolen wordt. 
Dr. Zickenheimersche Rheinischer Traubenbrusthonig 


heeft nooit druiven gezien, het is niets anders dan 
_ suikerwater, de geswikerde levertraan van Thière 
de Parijs, is in poedervorm gebrachte melksuiker, 
zonder eenig spoor van levertraan. Ook op ander 
gebied beweegt zich reeds sedert geruimen tijd de 
kwakzalverij, zij spreekt dan van hare natuur- of 
patuurkundige, physische geneesmethoden. Men 


00 denke aan Goldberger's rheumatiekketting, Electra- 
__Rodyn van Lipowitz, een met was eu hars bestreken 


papier, dat door electrische werking o.a. nerveuse 
___tandpijnen en andere pijnen zou genezen, een voor- 
_ _behoedmiddel tegen croup zou zijn enz., de levens- 
_ magnetische essence van Behn voor hardhoorenden 
en doofgeborenen, bestaande in een fleschje water 
met wat salpeterzuur, terwijl in het stopje een 


__ koperdraad bevestigd is, verbonden met een zink- 


plaatje; de electrohomoeopathische geneesmiddelen van 


A GA Matteì , de Anthropin-pillen (Haarduftpillen) van 
HE on Jaeger, enz. 


Wat wij hierboven schrevenaan de hand en onder 


Es voorlichting van Tr. HuseMann is natuurlijk slechts 
___een klein gedeelte van wat er te melden is. 


van het O. M. bĳ het kantongerecht te Wageningen bij politieverordening is het aankondigen of aanprij- 


Het 


tegen de uitspraak van den kantonrechter aldaar, waar- | 


bij de bekende wonderdokter H. Sirre was vrijgesproken, | 
ingetrokken. | 





De volgende » Bekendmakingen” van de ijverige ge- 


‚zondsheideommissiete Karlsruhe zijn weer verschenen : | 


In de tegenwoordige dagbladen beveelt een zekere | 
Dr. Hartmann, Wien I. Lobkowitzplatz no. 1, zich op | 
kwakzalverachtige manier aan tot schriftelijke behande- 
ling vanalle geheime ziekten, in het bijzonder zenuw-, rug- 
gemergs-, huid-, nieren-, en blaaslijden. — Op een schrif- 
telijke beschrijving van een ruggemergslfjder antwoordde 
hij, ofschoon slechts zeer in ’t algemeen symptomen 
waren aangegeven, dat de behandeling twee tot drie 
maanden duren zou en de kosten voor elke maand 50 
Mark (£30.—) bedragen moesten, welke som telkens 
vooruit betaald moest worden. 

Na eene vluchtige beantwoording van zeer opper- 
vlakkige vragen, uit welke de aard van het lijden 
onmogelijk herkend kon worden, volgde de toezending 
der middelen benevens gebruiksaanwijzing. — Zij be- 
stonden uit een vloeistof om in te wrijven, uit poeders 
om in te nemen en uit droppels en poeders voor zit- 
baden. — De eerstgenoemde vloeistof bleek geparfa- 
meerde zeepspiritus, de droppels een mengsel van appel- 
zure iĳjzertinctuur en specerijachtige tinctuur, de poeders 
om in te nemen enkel broomkalium en het poeder voor 
zitbaden dubbelkoolzure natron, gekleurd met een sterk- 
ijzerhoudende kleurstof te zijn. 

Slechts het broomkalium kan in dit geval als werk- 


zen van geheimmiddelen strafbaar gesteld met eene 
boete van 30 à 36 gld. 

De verordeningen zijn nagenoeg eensluidend met 
die, welke vroeger door ons werden medegedeeld 
en dat de redactie goed en de omschrijving der 
overtredingen, in de artikelen opgenomen, juist is, 
blijkt uit de omstandigheid, dat reeds herhaaldelijk 
veroordeelingen door de rechtbanken zijn uitgespro- 
ken. „Even gemakkelijk om te zeggen, dat onze 
„Nederlandsche wetgeving in gebreke blijft, is het 
„dus aan te toonen, wat langs den weg der wet- 
„geving daartegen te doen is,’ kunnen wij aan 
het Vaderland antwoorden; „men beginne name- 
„lijk met het voorbeeld van Duitschland na te 
„volgen en verbiede het adverteeren !” 


De Anker-Specialiteiten van 


F. A. Richter en Cie. 


(Vervolg van no. 4.) 

Wij beloofden in ons voorgaand artikel enkele 
der meest gebruikte „Anker-specialiteiten” nader te — 
bespreken ; de lezer vergeve het ons echter dat 
wij die belofte niet houden. | 
het meest gebruikte middel, de Pain-Eapeller, heb- 
ben wij reeds herhaaldelijk medegedeeld en, tenge- — 
volge daarvan ernstig tegen het inwendig gebruik 


Dn 


De samenstelling van _— 


Een _moge intusschen als bewijs dienen dat het kwak-|zaam aangemerkt worden, doch het voorschrijven van|gewaarschuwd; wenschten wij nu ook nog den — 
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BEE TS 
DC aard en de samenstelling van de Kongo-pillen, het 
_____Sarsaparillian, enz. te behandelen, dan zouden wij 
___voor ditmaal geen ruimte overhouden om nog op 
__eukele andere zaken te wijzen; wij zouden dan in 
__% volgend no. ons nogmaals met de firma Richter 
ze A an bezighouden en ....daarvoor is onze ruimte 

___te Kostbaar. 

À Laten wij dus gemakshalve, zelfs tegen onze over- 
tuiging, aannemen, dat de ,Anker-Specialiteiten”’ 
_ inderdaad uitstekende geneesmiddelen zijn, die goed- 
_ _ koop verkocht worden, dan nog blijven wij ze, 
ie met het oog op ‘t geen wij in ons vorig no. schre- 
_____ven, als gevaarlijke kwakzalversmiddelen beschouwen. 
ke Wil men nog nadere bewijzen? Wij vinden die, 
_____voor ’t grijpen, in ’t aangehaalde boekje „De Vriend 
der Zieken,” waaruit wij nu nog 't een en ander 
A willen mededeelen en waaraan wij ook het volgeud 
Ë staaltje, tot staving van oaze bewering, ontleenen. 
Ë „Aan alle Zieken. Ofschoon het niet bestreden 
kan worden dat een persoonlijk onderzoek door den 
eneesheer in de meeste ziekten gewenscht is, zoo is 


er 
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hi 
______het niettemin waar dat een schriftelijk bericht, door dén 
______gieke nauwkeurig opgesteld, in de meeste gevallen eene 
Ue, ondige behandeling zeer wel mogelijk maakt. Men 
_____moet niet uit het oog verliezen dat ook bij eene monde- 


linge consultatie bij den Doctor, deze lautste zich op 
de mededeelingen van den patient verlaten moet en 
dat slechts in die zeldzame gevallen een onderzoek 
plaats vindt, waar de Doctor de berichten van zijn 
zieke niet voldoende acht; bedenkt men verder dat 
zulke gesprekken slechts zeer kort duren, dan moet 
# men toegeven dat een consultatie per brief dikwijls te 
_ verkiezen is. De gedrukte vraagbrieven die wij aan alle 
zieken op aanvrage verzenden, bevatten al de vragen 
die voor den geneesheer van belang kunnen ziju; 
zieke kan die op zijn gemak, zonder schaamte eu zon- 
der iets te vergeten beantwoorden, hetgeen in een mon- 
deling consult niet steeds mogelijk is. 

Dit alles leidde ons er toe, in de toekomst genees- 
kundigen raad per brief te doen toekomen aan allen 
die zich met een vraagbrief tot ons wenden. Daarin 
moet de zieke zoo duidelijk mogelijk en gansch open- 
hartig, de ziekteverschijnselen die hij waarneemt be- 
schrijven. Wij maken op deze gelegenheid de lijders 
aan oude kwalen opmerkzaam, terwijl wij er bijvoegen 
dat reeds honderden lijders, die zoogenaamd ongeneeslijk 
waren, door ons op deze wijze werden genezen,” 
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_… Js het bewys voldoende, lezer ? 

_— Wi gelooven dat hier de aap duidelijk genoeg 
uit de mouw komt kijken ; onder schijnbaar fraai 
klinkende woorden wordt de arme zieke (waar- 

A voor „een persoonlijk onderzoek door den genees- 

___heer gewenscht is”) er toe gebracht dat onderzoek 

piet te doen plaats hebben, maar zich, met het 

____ verhaal van zijn ziekte, aan de specialiteiten-fabriek 

te Audolstadt over te geven. Wanneer die lijder 

nu ook maar gebruik maakt van het bestelbriefje, 
dat gratis en franco wordt toegezonden, en waarop 
gelegenheid bestaat om zich een 27tal specialiteiten 

____(Fandhalsbandjes en zeep incluis) aan te schaffen, 

dan is de zaak in orde ....altijd voor de firma 
RicHTER EN Cr. | 

Nu, uit een kwakzalversoogpunt beschouwd, is 
_ % niet onverdieud dat de firma in haar streven 
_____glaagt; zij is een meesteres in haar vak en kan, 
___ wat handigheid en speculatie op de menschelijke 

zwakheid betreft, gerustelijk met een Holloway 
concurreeren. Wilt ge voorbeelden ? 
De nfluenza heerscht ; spoedig lazen wij in de 

_ advertentie van RicateR: „Ook is in dit boek 
„een beproefde raadgeving tegen InrLuenza vermeld.” 

Ef) Lezer, gij zĳt zeker nieuwsgierig naar de be- 

____proefde raadgeving? Welnu, wij willen u die niet 

_ onthouden: 

„Zoodra de eerste verschijnselen der Influenza optre- 
__den, wrijve men de borst, den rug en den nek ter dege 
___ met Anker-Pain-Expeller in en begeve zich te bed, of 
____verblijve ten minste in een verwarmd vertrek. Vertoonen 
______zich koortsachtige verschijnselen, dan neme men tege- 
____lkertijd de Anker-Loxa-Pillen op de daarbij vermelde 
wijze, terwijl de inwrijvingen met Anker-Pain-Expeller 

gen paar maal daags herhaald worden.” 

Ge ziet het, de firma en hare specialiteiten staan 
_____voor alle gelegenheden gereed. Mocht er, onver- 
____hoopt, eens weer een andere, zeldzame ziekte op- 
dagen, dan weet ge ’t, gij behoeft de raadgeving 
___niet eens af te wachten, begint maar met den 
____Pain-Expeller. Maar, scherts ter zijde, vindt ge ’t 

___piet brutaal? — 


Ì IR ie 


Pl. 

_ Kh ied 

£ ke 

è Ee id Nop zn TEE p ed 
. | BA ADE Ll AT ed de sb Er 


‚pet over de handigheid der firma Rrcrrer steken, | liever 


| 
ze | te bevelen, maar dit kunnen wij bepaald tegenspre- dokter's rekeningen ; bij den apotheker krijgt men 
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Inderdaad wanneer ‘t geen zonde voor ’t geld 


zou zijn, zou men geneigd zijn een stukje „Anker- eerlijk — maar die ons niet zal weerhouden onze 
wasch-crystal’’ of „Anker-Thymol-zeep’’ te bestellen, | waarschuwende stem, zoo noodig nog meermalen, 
om zich af te wasschen nadat men het prulboek|4& doen hooren. 

„De vriend der Zieken” in handen heeft genomen. 


Een ander voorbeeld van handigheid in het ex- 


De wonderdokter. 
ploiteeren vinden wij op p. 70 van „De vriend 
AR ek den | Äan een artikel, onder bovenstaanden titel voor- 
| 


j KE komende in het Advertentieblad voor de Provincie 
„Wij waken er alle lezers die Familie of Vrienden Friesland, ons welwillend toegezonden. in welk 


in Amerika hebben, attent op, dat zij deze geen groo- 
teren dienst bewijzen kunnen, dan hun een of meer 
dezer brochures toe te zenden. Men make hen er te- 
gelijkertijd opmerkzaam op, dat de ,Anker-Geneesmid- 
delen” ji Nek Tir HO Brea in de Filiale der |. „Het Là al heel, heel lang geleden. Ik was een 
firma Richter verkocht worden. Gelijk men weet staat Jaar of vier en een erg druk kind; dat draafde en 
de Geneeskunst in Amerika nog op een lagen trap en, galoppeerde maar door het huis. Op zekeren maan- 
is de uitoefening er van dikwijls in handen van onbe-|dag echter werd er niet meer gedraafd ; ik hing 
voegden ; bedenkt men daarbij de afzondering van alle op een stoel of zat op moeders schoot, want er 
hulp waarin vele farmers op de ee en schortte wat aan ; wat, wist men niet recht. De 
begrijpt men bet gewicht voor dezelve van goede huis-| „potheker werd geroepen, hij voelde mij den pols 
middelen als de in dit boekske besprokene.”’ liet mij de bee iatle hetaskte nn Bat Hoofd 

Op deze wijze krijgt de firma haar boekje ook en zond me een drankje, dat heel lekker was. Ik 
in Amerika verspreid, zonder eenige kosten of nam zoet in, bleef in bed, maar werd niet beter. 
moeite, terwijl ze ongetwijfeld in het land der, De apotheker kwam elken morgen kijken en zeide 
kwakzalverij bij uitoemendheid goede zaken zal|eindelijk op den vierden dag, dat hij het niet lan- 
maken. Wi willen echter niet verder de loftrom- ger durfde aanzien ; mijn ouders moesten maar 
den dokter halen. „Hadden wij dat nu 
maar liever op nog een andere industrie dier firma, maar dadelijk gedaan,’ zeide moeder, „we zijn nu 
wijzen. ‚vier dagen ten achteren en hebben de drankjes 

Zooals in de advertentie vermeld staat, bestelt ! vermorst.” 
men de brochure bĳ „Richter's Boekhandel’. Nu Die apotheker-dokters zijn weerendeels verdwenen; 
zijn er wel kwaadwilligen, die beweren, dat in dien | niet geheel echter, want hier en daar wordt nog 
boekhandel niet anders te verkriĳgen is dan de | wel eens de apotheker geraadpleegd. De meeste 
boekjes, dienende om de „Anker-specialiteiten”’ aan | menschen, weet ge, hebben een ergen hekel aan 


artikel betoogd wordt dat de Natuur de grootste 





staande : 











‚ken en de lezers van de „De vriend der Zieken’ | voor zijn geld nog drankjes, poeders en pillen; 
zullen dit mèt ons doen, want ook zij zullen in\ maar die dokter — zeggen zij — doet er zoo niets 
‚het boekje de volgende aankondiging gevonden| voor; soms schrijft hij uiets eens een recept en 


hebben : nn zijn gezicht kan hij je toch niet genezen. De 





„Wij vestigen uwe aandacht op de nieuwe uitgave : Ë 
der „ Natuwrmatige Geneeswijze,” een elegant, inlinnen|heb je op den koop toe. Dat is heerlijk, vooral 
gebonden boek, in zakformaat, dat men als een onmis- | voor kinderen, die om een haverklap wat mankeeren. 

‚bare vraagbaak voor allen mag beschouwen, die zich\ Maar als diezelfde menschen een huis willen 

| omtrent de verschillende aandoeningen waaraan de ge | bouwen, dan gaan ze wel degelijk naar een aanne- 

LE Een BE Ae Heeten One ‘mer of architect en niet naar den houtzager ; de 

sl NE ER d an E ze Ae ME 8 Ee ‘PE laatste zaagt het hout en weet precies welk hout 

A EE AN LEE EN wor | men hebben moet, maar een huis in elkaar te 
’ 


| sloten enveloppe, tegen inzending van fl.— door : 7 
Richters boekhandel te Rotterdam, franco alom verzon- | zetten, of een bouwvallig huis te repareeren, kijk ! 


den. Bij de bestelling is de vermelding van den titel/ daar heeft hij geen verstand, geen kunde van. En 
‚Natuurmatige Geneeswijze’ voldoende. Richters Boek- ‚nu zou de artsenijbereider weten hoe het mensche- 
handel te Rotterdam.” ‚lijk organisme moet gerepareerd worden ? 


Juist Richter, dat behoorde er bĳ; een werk | Gelukkig dat de wet er een speldje heeft voor 


. | . | 
over de aandoeningen van de geslachtsorganen, een | gestoken; want och! het was zoo dwaas van de 
melkkoe voor kwakzalvers, mocht niet ontbreken. / lui, en menigeen werd er het slachtoffer van; de 











Hij die geen lust heeft in de „Spiegel der jeugd” dokter werd onmiddelijk geroepen, maar — te laat. 


” kan zich de „Natuur-\ Zijn kunst vermocht de kwaal of ziekte niet meer 


matige Geneeswijze” aanschaffen. te stunten. 
Maar Richter's Boekhandel verkoopt meer; de, De apotheker was echter geheel te goeder trouw; 
volgende advertentie in het N. v. d. D. vestigde of hj je het drankje zond, of het klaar maakte 
‚volgens recept van den dokter, het kostte evenveel 


er onze aandacht op: | 
„Alle gehuwden wordt het zooeven verschenen, geld. Voor het geld had men goede geneesmidde- 
Maar och! och! och! wat er een geld be- 


boek van Dr. Günst aanbevolen. Onmisbare raad- ler. 
gever voor Echtelieden. Na ontvangst van 60 cent | taald wordt aan pillen, pastilles, capsules, fleschjes, 
in postzegels, franco toezending onder Couvert, | smeerseltjes, kruiden, zuiveringszouten, elixers en 

‚hoe al dat gesnor verder moge heeten, dat is nief 


| Richter’s boekhandel Rotterdam’. | ] 
Wij wagen het niet in ons blad een beschrijving , 9E te zeggen; het ergste is nog, dat het meestal 


van dit boekje — in 4 talen geschreven — te geven, de ls verdiende penuingen vam de minderbedeel- 
doch durvea wel verklaren, dat ieder die, door|den zĳn en dat de middelen, die men krijgt, uiet 


nieuwsgierigheid gedreven, zich dit werkje aanschaft, ! zooveel stuivers waard zijn als zij guldens kosten. 
| voor men ongeveer 12*/2 cent betaalt, is doodeen- 


heeft uitgegeven. | À & 
Wij nemen hiermee afscheid (gaarne voor altijd !) | voudig dubbel-koolzure soda en by elken drogist 
voor de helft van den prĳs te krijgen. 


van de firma Richter en Co, in de hoop sommige. - 

onzer lezers de oogen geopend te hebben voor een, Of en wil den dokter niet betalen en doktert 

kwaad, dat hun dagelijks als iets hiĳzonder goeds zelf zoo'n beetje, òf het is een ongeneeslijke ziekte, 
‚die de eerlijke geneesheer slechts dragelĳk kan 


wordt voorgespiegeld. N | 
In bet „Voorbericht’” van ‚De vriend der Zieken’ | maken, maar die de kwakzalver belooft te zullen 


zegt de schrijver het volgende: genezen ; hij speculeert op de zucht tot levensbe- 


of in „Retau's zelfbewaring 


»Eenige personen, door hun beroep bij de zaak be- Jiefde der verwanten, die alles, alles willen opoffe- 
aetehtend, selen Berhaldljk pasten nie ve ven, om den geliefden kraoke te behouden. Van 
verdacht te ER, Dat de iddelen in weerwìl van | dat bloedgeld bouwt de kwakzalver zijn De pe 
deze, vaak met veel bekwaamheid onder het masker van | Welke geneesheer of apotheker wordt ooit een 

millionnair, zooals Holloway met zijn pillen. 


volksverlichting”’ (!) op het getouw gezette opruijvgen, | 
f EE e kt 5 Dei De menschen willen nu eenmaal bedrogen wor- 


een steeds grootere verspeiding gevonden hebben, bewijst 
dat het publiek de ware beweegreden van deze voor- den en er is geen praten tegen; de vernieuwde 


gewende „volksverlichters” reeds laug doorgrond heeft.” | hoop op herstel brengt eene tijdelijke opwinding 


1 : À , \ 


Alweer een handige zet — meer handig dan 


wonderdokter is, ontleenen wij gaarne het onder- 


apotheker laat de drankjes betalen, maar zijn raad 


houd, die elk levend wezen is ingeschapen, en de 
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te weeg, die zij voor beterschap aanzien; in elk 
5 geval willen zij het middel eens probeeren en zoo 
ee wordt de beurs van den wonderdokter, alias kwak- 
gn zalver, gevuld. 

e Bij eenig kalm nadenken moest men toch be- 
grijpen, dat iets wat voor alles deugt, voor niets 
goed is. Bovendien verschillen de gestellen nog 
zoo hemelsbreed, dat geen twee zusters van het- 
zelfde drankje zullen innemen voor dezelfde onge- 
steldheid. Nog sterker: dezelfde persoon krijgt 
zelden hetzelfde geneesmiddel bij de herhaling eener 
ziekte, omdat telkens de ziekteverschinselen ver- 
schillen en er meestal iets bijkomt. Ware dit niet 
het. geval, dan kon de geneesheer voor elk zijner 
patienten wel een stel recepten nummeren: bij 
koorts kon men dan recept no. Î innemen en bij 
In elk gevel ware dit 


© 


8 verkoudheid recept uo. 6. 


nog honderd maal beter, dan de zoogenaamde ge- 


heiramiddelen : men heeft goede waar voor zijn 
geld en weet ten minste, dat het geneesmiddel 
i enkel voor koorts of verkoudheid dient. 

ij En dan, dat waas van geheimzinnigheid, zie, dat 
trekt nog de meeste menschen. Zoo'n magneti- 
seur, kijk ! Dat is eerst het ware. 

Jaren geleden was er te Amsterdam zoo’n som- 
npambule in het Rondeel gelogeerd; ze was uog 
al billĳk, de zitting kostte slechts één gulden. 
| Daar komt haar een heer voor zijne zuster raad- 
5 plegen; hij breugt haar een kraagje hetwelk die 
dame gedragen heeft en krijgt een lijst van alles 
7 wat haar scheelt en het recept tegen die kwalen. 
Toen de séance is afgeloopen, betaalt hij den gul- 
ò den en zegt leukweg: 
hondje zooveel kwalen had!’ — De guit had geen 
zuster ; het kraagje had hj ter leen gevraagd van 


ed 


eene kennis en er toen zijn hondje op laten slapen. 


Maar, gelijk ik reeds zeide, de menschen willen 
bedrogen worden.” 


| _ Een slachtoffer van het instituut 
ee Windelincx. 


In het Weekblad voor Breukelen enz. komt het 
volgende ingezonden stuk voor: 


„Slechts weinige lieden, die in handen gevallen 

zijn van kwakzalvers, hebben, evenals de stations- 

\ chef van Veenendaal, den moed om het aan hen 

gepleegde bedrog openbaar te maken en het publiek 

A voor de slechte practijken der kwakzalvers te waar- 
_‚ schuwen. 

Werd nu onlangs de gelegenheid gegeven om 
____den gewezen apothekersbediende Haitzema te ont- 
Es, maskeren (al liet hij niet na, op de meest brutale 
wijze een verweerschrift in te zenden), zoo vertrouw 
ìk ook thans eene plaats te zullen vinden voor het 
___volgende door mij waargenomen geval, dat als ern- 
_ stige waarschuwing kan dienen voor de martelingen 
der in de inrichting Windelincx ingestelde behan- 
deling. 

Eene 38-jarige dienstbode bemerkte een klein 
knobbeltje in de borst, ter groote van een erwt. 
Uit vrees dat zij uit den mond van haren arts zou 
hooren, dat het kanker zou zijn en haar eene ope- 
ratie zou aanbevolen worden, begaf zij zich naar 
prof. T. te A, die het voor eene klierzwelling zou 
…___verklaard hebben en haar aanried het er uit te 
— ___ doen nemen. 

4 Vreeselijk beangst voor het mes, hiet zij zich ver- 
lokken door de veelbelovende advertentie van de 
garen- en bandverkoopers Windelinex, die reeds 
sedert jaren eene inrichting exploiteeren in Brussel 
en vu hun voordeel in ons land beproeven. „Om 
__ __gonder pijn er van af te komen”, was de patiente 

___ dan ook te machtig, en zoo besloot zij er heen te 
_____ gaan. Bij het eerste bezoek vernam zij niets anders 
< dan dat zij over 8 dagen terug moest komen, 
waarvoor men baar vijf gulden liet betalen. De 
volgende week gaf men haar een pleister, tegen 
betaling van weder f 5,00, en zou zij bovendien uit 
Brussel, uog een pak ontvangen met verschillende 
bensodigdheden. In dat pak, dat tegen directe 
betaling van de port ontvangen werd, bevonden 
zich; een pakje verbandwatten, een stukje verband- 
gaas, 1 doosje geelachtig vet, 1 fleschje jodium 
eollodium dat alleen f 1,75 koste, en 2 doosjes 
versuikerde pillen; dit alles voor den spotprijs van 
f 8.14, hetgeen men ongetwijfeld in elke apotheek 


‘ 


4 


* nivd ' ', Pand Hs 
Ref “Jh En B k PE 
E eetl etn tn} 
8 ° Aer Pat IE 
ER RÁ t ke N 
het (VAT pi , 
a ie. 





„Ik wist niet dat mijn | 


hier te lande voor */s van dien prijs kan verkrijgen. 
Dat het uit Brussel moest komen, heeft hierin zijn 
reden, dat Windelincx, als missende eenige bevoegd- 
heid van geneeskundige, weldra met de justitie zou 
kennis maken. indien hij geneesmiddelen voorschreef. 
Doch eenmaal in zijn handen gevallen, laat men 
zich ook nog wel verder plukken ! 

Om nu op de patiente terug te komen, de 

bijtende pleister miste zijne mitwerking niet. Het 
gezwelletje dat iets meer omvang had dan een dub- 
beltje, werd onder allerhevigste pijnen veranderd in 
een wond van een rijksdaalder oppervlakte, met 
diep ingevreten randen, terwijl de omgeving door 
wondroos werd aangetast. Ten prooi aan de vn- 
dragelijkste pijnen en klappertandend van de wond- 
koorts, werd ik ‘snachts bij haar geroepeu om ge- 
tuige te zijn dier verregaande mishandeling. Slechts 
door eene vrij langdurige behandeling zal die diep 
ingevretene wond weer tot genezing kunnen komen, 
terwijl, wanneer zij slechts nad willen luisteren naar 
den raad van deskundigen, een kleine weinig kost- 
‚bare operatie haar zonder eenige pijn van het ge- 
‘zwelletje had bevrijd en tot hare genezing in dit 
geval zeker nìet meer dan eene week noodig zou 
geweest zijn. Nu had zij voor hare f 26,14 met 
‘inbegrip van reiskosten, niets dan ellende en hoe- 
veel keeren zou zij nog 5 gulden moeten betalen , 
(om zich in het instituut zoogenaamd te laten on- 
‚derzoeken, eer die wond weer dicht was? 

Nu zou men kunnen beweren , dat zulke lieden 

eigenlijk hun verdiende loon ontvangen , ware het 
niet dat er zoovelen met haar in den val loopen 
door schoonklinkende advertenties en behalve hunne 
gezondheid ook nog vaak hunne laatste penningen 
zien verdwijnen in den zak der meest gewetenlooze 
kwakzalvers, en dan den moed missen om te er- 
kennen dat zij bedrogen zijn. 
‚_Moge dit ééne der vele slachtoffers uit het insti- 
‘tuut Windelinex, anderen tot leerzaam voorbeeld 
trekkend Min schriĳven zou dan in ruime wate 
‚beloond zijn, want tot nog toe komt elke arts nog 
maar al te vaak tot de droevige ervaring, dat 
patienten met beginnende kanker of ook wel met 
\onschuldige klierzwellingen eerder zich in de handen 
werpen van papwijven, bagijntjes, boutenbak koop- 
lui, enz., dan zich tot het herkennen van bun lijden 
naar den eenig bevoegden, namelijk den genees- 
kundige te wenden. 

U dankzeggende voor de opname dezer regelen. 


Dr. A. MIJNLIEFE, arts. 
Breukelen, 23 April 1890.” 

















IJzer-dragées van Dr. Rabuteau. 


van Maart ji. op een tot ons gerichte vraag ont- 
vingen wij eenige Izer-dragées ter onderzoek en 
zijn daardoor tn staat ons oordeel over dit middel 
uit te spreken. 
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van de fransche firma CLIN EN Cie — zeer netjes, 


zeik maar daarmee is ook al ’t bijzondere gezegd. 
Het heet dat deze dragées, die weer tegeu tal van 
verschillende ziekten worden aanbevolen, een ijzer- 
bereiding bevatten, die zich van alle andere ijzer- 


praeparaten door bijzondere werkzaamheid onder- | 


scheidt; niets is echter minder waar. 

Wanneer men bij een apotheker de zoogenaamde 
Blaud'sche pillen bestelt, krijgt men zeker voor 60 
à 70 et. een hoeveelheid pillen die ongeveer het- 
zelfde ijzerzout, koolzuur-ijzeroxydule, bevatten 
en dat wel in grootere hoeveelheid en versch be- 
reid. Dit laatste is zeker niet het geval met de 
‘dragées die in groote quantiteiten in voorraad 
worden gemaakt en het bleek ons inderdaad bij 
het onderzoek, dat het iĳjzerzout aanmerkelijk geoxy- 
‚deerd was. 

‚Wel is waar zien de Blaud’sche pillen uit onze 
apotheken er niet zoo fraai wit uit, (die van Ra- 
buteau zijn nl. versuikerd, z. g. gecandeerd) maar 
daargelaten dat ieder apotheker hier te lande ze, 
op aanvrage, ook aldus zal kunnen afleveren, heb- 
ben deze versuikerde pillen het nadeel, dat de harde 
suikerlaag de spoedige oplossing in het maagsap 
in den weg staat. Ook dit leerde ons het onderzoek. 

Onze slotsom is dus: dat de Dragtes van Ra- 

‚buteau, ofschoon ze door het izergehalte in sommi- 








Naar aanleiding van ons antwoord in het No. 


De dragées zien er — evenals alle praeparaten 


ge gevallen goede diensten kunnen bewijzen, dat 
ver in een zeer bekenden vorm bevatten ; dat die 
vorm door het langdurig bewaren verandert en 
minder werkzaam wordt en, ten slotte, dat het 
oonoodig is bij den Parijschen fabrikant f 1,50 te 
besteden voor ’t geen men hier te lande goedkoo- 
per en beter kan krijgen. i 





Correspondentie. 


Tegelijk met dit nommer wordt de tot op het laatst der 
vorige maand bijgehouden ledenlijst verzonden. 
_ Daaruit blijkt dat van 456 leden de contributie over 1890 
is ontvangen. — Onder dit getal waren 68 leden die boven: 
dien eene grootere of kleinere extra-bijdrage voor de kas 
toezonden. — Het Bestuur verzoekt de overige leden drin= 
gend in deze maand aan den Seeretaris-Penningmeester hunne 
contributie — zoo mogelijk met eene extra-bijdrage —- te 
zenden, wijl dit zeer veel kosten van incasseeren voor de kas 
der Vereeniging uitspaart. — Teven$ deelt de Secr.-penning- 
meester mede, dat hij nog altijd een postwissel uit Rotter- 
dam heeft, waarop de naam des atzenders niet vermeld 
staat. De leden uit Rotterdam, die hunne contributie ge- 
zonden hebben, zijn nu in de gelegenheid om te zien of hun 
naam met een sterretje voorzìen is. 
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Als nieuwe leden zijn toegetreden de Heeren: 
Prof. J. W. Gunning te Amsterdam. 

Dr. van Hoorn jn 2 

H. F. Jansen Hooijman te ’s Hage. 


J. M. te D. Dank voor uwe mededeeling; de verlangde 





van Boom bestaat uit een mengsel van krijt, magnesia, sale 
peterzuur-bìsmuth en poeder van curagaoschillen, gearoma- 
tiseerd met pepermuntolie. | 


J. V. te G. De wijze van aanbeveling van Congreve's 
Balsamie Elixer stempelt het geheel tot een kwakzalvers- 
middel. Daar het echter, naar wij meenen, hier te lande 
nog weinig gebruikt wordt, kunnen wij het voorloopig nog 
laten rasten. Mocht ous later een onderzoek en waarschu- 
wing wenschelijk: voorkomen, dan zullen wij gaarne van uwe 
aanwijzingen gebruik maken. 


mmm 


Dr. J. V. te V. Gaarne zullen wij een doosje van de 
„Onfeilbare pillen der A. Elizabeth” ontvangen; het resul- 
en van het onderzoek deelen wij dan zoo spoedig mogelijk 
mede. E, 


Dr. W.P. M. te Amsterdam. Wij vonden eene aantee- 
kening over „Schakerextract,” dat door een zekeren White, 
wiens naam ook op de etiquette van de door u ons toege- 
zonden flacon voorkomt, naar verschillende apotheken ge- 
zonden was, om daar dépôts op te richten en dan den naam 
van de apotheek als dekmantel in de annonce te kunnen 
aanwenden. Daarmede had hĳj echter geen succes. Dat 
extract bestaat, volgens onderzoekingen, bekend gemaakt 
te Karlsruhe 14 October 1880, uit een mengsel van verschil- 
lende plantenstoffen, waarin o. a. aloë, sassafrashout en 
Spaansche peper. Wij zullen het toegezondene laten on- 
derzoeken en den uitslag in ons maandblad bekend maken, 
Het wordt door ons gerekend tot de kwakzalversmiddelen. 

Dank voor de toezending. 


KF. J.H. te sG. In de berhaalde waarschuwingen 
vindt gij iets omtrent het rhumatiek-middel van Hartsema. 
‚Dit zal wel voldoende zijn om u van het gebruik af te 
houden. 


Dr. P. S. te S. De door u gemelde zaak is ons niet be- 
kend; het is verschrikkelijk. Wij zijn reeds bezig nadere 
inlichtingen in te winnen; moeht u nog iets naders bekend 
wordea, wees daa zoo goed het ons te meldea. 


H. v.d. AL. te R. Juist voor het afdrukken ontvingen wij 
uw schrijven ; hartelijk daak. Wij komen erop terug. 











| Herhaalde Waarschuwingen. 
Hartzema’s rhumatiekmiddel. Harrzema, wiens 
‚eigenlijke naam BereNnp Harrzema ENvua is, onderscheidt 
zich van zijn colega-kwakzalvers door den wetenschap- 
pelijken klank, dien hij aan zijn aanbevelingen tracht 
‚te geven, waarbij hij spreekt van eindprodukten van on= 
volledige stofwisseling, concrementen van urinezuur, oplos- 
send vermogen van het bloed en meer fraais. Ook is het 
werkwaardig dat deze zoogenaamde Harrzrxa zich zelf 
‚als een proefstuk aan het publiek voorstelt, want de 
voornaamste aanbeveling van het vocht is, dat hij zelf, 
hij Hartzema, door zijn waar van rhumatiek en jicht is 
genezen ! y 

De keeren professoren J. W. Gunninc en J. H. vaN 
‘r Horr, te Amsterdam, hebben op verzoek van de recht- 
bank aldaar het mengsel onderzocht en de hoofdbestand- 
deelen bleken te zijn Salicylzuur en ijzer, stoffen die 
elke geneeskundige kent en in de gevallen, waarin hij 
ze noodig acht, doet gebruiken. Natuurlijk vraagt H, 
hiervoor een prijs ver boven de waarde van het vocht, 

Voor den deskundigen lezer zij bier aangestipt dat 
blijkens een onderzoek van den heer Krursse men een 
volkomen gelijk vocht verkrijgt door de Sol. Chlor. Ferricò. 
der Pharm, met water verdund, door Natrium hydrozy- 
de te praecipiteeren en er, zonder verwijdering van het 
gevormde Chloornatrium, onder verwarming, wijnsteen- 
zuur bĳ te voegen tot het praecipitaat is opgelost ; 





salicylzuur, opgelost in een weinig spiritus, vermengd. 
Bij de rechterlijke instractie heeft H. de samenstelling 
vermeld, die hiermede, behoudens een spoor salicylolie, 
overeenkwam. 





exemplaren zullen u worden toegezonden Het maagpoeder * 


300 gram van het vocht worden vervolgens met 1 gram 
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MAANDBLAD 


UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING 


TEGEN DE KWAKZALVERIJ. 





en dE 


Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Seeretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 





Lìd der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van r Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 

er postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
pee Jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
oekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 


Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 


Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 
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BESTUUR DER VEREENIGING. 





Nr. L. Zegers Veeckens, Notaris te-Amsterdam, Voorzitter. 
C, Guldensteeden Breline, Apotheker te Zeist, 

Dr, 6, P. Kortenhorst, Arts te Weesp, 

Dr. C, N, van de Poll, Arts te Amsterdam, 


G. B. Schmidt, Apotheker (Binnengasthuis) fe Amsterdam, 
Speretaris-Penningmeester, 
GETAL LEDEN976. 











INHOUD: | 


Hoofdartikel: Wat is er, largs den weg der wetgeving, 


tegen de kwakzalverij te doen ? | 
Berichten: Amerikaansche diploma’s. — Een kwakzalver 


te Gulpen. — Te val op eens. 

Grootere artikelen: Windelinex. — Haverstroo. — The 
Aurophone Company-Limited. — Kwakzalverij door boeken. 
— Te veel van ons gevergd. 


Correspondentie. 
Herhaalde Waarschuwingen: Middel tegen beroerte van 
Roman Weissmann. 








Wat is er, langs den weg der wetgeving, 
tegen de kwakzalverij te doen? 


De Mieuwe Goudsche Courant van 12 April be- 
spreekt ons hoofdartikel, onder bovenstaanden 
titel, voorkomende in No. 4 van dezen jaargang, en 
geeft een resumé van hetgeen wij beschouwden als 
de beste middelen om de kwakzalverij, langs wet- 
telijken weg, te bestrijden. Zooals de getrouwe 
lezer weet, waren die middelen de volgende: 

a. De verkoop in ’t klein van geneesmiddelen 
worde alleen geoorloofd aan bevoegden; met ver- 
koop worde gelijk gesteld het in voorraad houden, 
uitstallen, aanbieden of aankondigen ten verkoop. 

b. Het uitoefenen van geneeskundige praktijk 
zij alleen geoorloofd aan bevoegden; met het uit- 
oefenen van geneeskundige praktijk worde gelijk 
gesteld het in het openbaar aanbieden of aankon- 


NE . _digen van middelen, wanneer die aankondiging ge- 
‚EN F3 
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paard gaat met een opsomming der kwalen, waar- 
voor die middelen genezing heeten aan te brengen. 

De N. Goudsche Ct. laat nu op haar resumé het 
onderstaande volgen : 

„Nu is dit alles zeer waar, en ook zeer geschikt 
om den handel in geneesmiddelen uitsluitend tot apo- 
thekers te beperken en het uitoefenen der geneeskunde 
uitsluitend tot bevoegde geneesheeren. 

De vraag blijft het echter, of een onbevoegde nooit 
in staat kan zĳn te genezen en of ieder die, zonder 
een examen gedaan te hebben, geleerd en bekwaam 
geworden is in geneeskunde, daarom nog een kwak- 
zalver moet heeten. Verder, of meu niet toevallig, 
hetzij door erfenis, hetzij door ontdekking in het uit- 
sluitend bezit van een geneeswijze of een geneesmiddel 
kan zijn en daarvan de vruchten wil plukken evengoed 
als iemand die effecten erft of ze verdient, liefst de 
couponnetjes niet door een ander laat afknippen. De 
waarde van het geneesmiddel staat tot de waarde van 
de daartoe gebruikte grondstof in geen enkel reken- 
kunstig verband, zoodat ook van overmatige winsten 
geen sprake kan zijn. 

Maar er is meer. Niet alle bevoegden zijn bekwaam. 

examen is volstrekt geen poort waardoor alleen 


Het 


Ei __ kuappen passeeren kunnen en waar de dommen onver- 


mijdelijk vóór moeten blijven staan. Niet allen, die 


___ geleerd en bekwaam zijn, vindt men bovendien nog 


steeds bereid, en het is licht „mogelijk, dat vele lijders 
door de zoogenaamde universeele middelen genezen 
worden, omdat bun arts te onbekwaam of te onver- 
schillig was om het daarin werkeude middel aan te 
wenden. 

In de meeste kleinere plaatsen is de keuze tusschen 
de geneesheeren, die men kan raadplegen, niet bijster 
groot en daar de heeren elkander geen concurrentie 
aandoen, niet bijzonder gemakkelijk ook, zoodat een 
groot gedeelte van de menschheid lijden kan aan de 
ergste aller kwalen, een onbekwaam of onverschillig 
Er bevoegd geneeskundige. Voor zulke menschen 
is de Courant meermalen een uitkomst. Daarin vinden 
ze middelen geadverteerd tegen de kwalen, die zij den- 
ken te hebben en die ze zonder hun doctor kunnen 
aanwenden. | 

Wat moet dus de strekking van de wet zijn? Dat 
geen kwakzalvers, dat wil zeggen, geen bedriegers 
hunne waardelooze artikelen kunnen aanbevelen of 
aanbieden. 

Daarom zou al veel gedaan zijn, dunkt ons, zoo er 
toezicht bestond op de aanbevelingen en ieder straf- 
baar werd, die middelen aanbood zonder nauwkeurig 
op te geven, waartoe ze dienstig zijn of kwalen opgaf, 
welke door het bedoelde middel niet te genezen zijn. 

Dat zou tevens den apotheker treffen, die de kwak- 
ken helpen wilde maar net hen, die inderdaad goede 
middelen voor bepaalde kwalen, zij het dan cok voor 
veel geld, aanbevelen en dus naar onze opvatting geen 
kwakzalvers zijn, evenmin als zij die een buitengewoor 
artikel van welken aard ook, in den handel brengen 
daarvan het meeste profijt trekken, door den prijs zeer 
hoog te stellen, oneerlijk genoemd mogen worden’ 

De opmerkingen, door de Redactie van de N. 
Goudsche Ct. en ook, op verschillende wijzen, reeds 
door anderen gemaakt, zijn o. i. belangrijk genoeg 
om er eenige woorden aan te wijden. Wij zullen 
daartoe die opmerkingen op den voet volgen. 

De vraag, „of een onbevoegde nooit in staat kan 
zijn te genezen en of ieder die, zonder een examen 
gedaan te hebben, geleerd en bekwaam geworden 
is in geneeskunde, daarom nog een kwakzalver moet 

















De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden: 
Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
C. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 
d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 
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men vóór alles zooveel mogelijk in staat zijn den 
aard der ziekte te onderkennen. En die wetenschap 
ontbreekt nu bijna in de meeste gevallen aan die 
personen die — hoewel onbevoegd — toch een 
zekere bedrevenheid (en meestal ook naam) in ’t 
genezen van sommige ziekten hebben verkregen. 
Daardoor kunnen zij, tegenover het nut dat zij in 
enkele omstandigheden stichten, veel onheil teweeg 
brengen, vooral doordat zij den patient terughou- 
den van het inroepen van bevoegde hulp daar, waar 
deze, tijdig aangewend, veel kwaad zou kunnen ver- 
hoeden. Met dit al noemen wij dergelijke onbe= 
voegden geen kwakzalvers, zoolang het ons blijkt, 
dat zij te goeder trouw zĳn en dat zij van hun 
verkregen kennis geen misbruik maken om het 
publiek ten bate van hun beurs te exploiteeren. 

Om op den naam van kwakzalver met recht 
aanspraak te kunnen maken moet de gepleegde 
handeling o. 1. het kenmerk van bedrog dragen, 
moet het blijken dat, tegen beter weten in, den pa- 
tienten een zeer twijfelachtige hulp wordt voorge- 
spiegeld, met het doel om daardoor geldelĳk 
voordeel te behalen. 

Hoe wij nu echter over die personen denken, 
doet, naar wij meenen, hier minder ter zake ; de 
vraag blijft intusschen (want dit meenen wij uit 
de opmerking te lezen) of het tegenover die per- 
sonen niet onbillijk is ons bestrijdings-middel tegen 
de kwakzalverij, sub b. genoemd, toe te passen. 
En dan antwoorden wij: geenszins, 

De geachte Redactie der N. Goudsche Ct. geeft 
ons zelf toe, dat tegen kwakzalvers het middel ge- 
rust kan worden toegepast, en dit is ook ons hoofd- 
doel, maar wij zien de noodzakelijkheid niet in om 
t geen wij voorstelden te wijzigen ten gunste van on= 
bevoegden, die geen kwakzalvers zijn. Wij leven niet in 
een dier landen, waar de uitoefening der genees- 
kunst aan ieder vrij staat; onze wetgever heeft 
gemeend van hen, die zich daarmee bezighouden, 


heeten ?°* zouden wij niet gaarne bevestigend be-| waarborgen van bekwaamheid te moeten eischen. 


antwoorden. 


.. . …. . | 
zijn er personen, die door bijzondere omstandighe- 


den ervaring hebben opgedaan in het genezen van: 


deze of gene kwaal en even zeker zullen deze door 
hunne raadgevingen somwijlen nuttig kunnen werk- 
zaam zijn. 
het tweede gedeelte der vraag — te veel moet men 


zich toch niet voorstellen van het nut, in dit op-, 
Het getal per-, 


zicht bewezen door onbevoegden. 
sonen, geleerd en bekwaam in de geneeskunde, die 
geen examen gedaan hebben, is inderdaad zeer klein, 
want om geleerd en bekwaam in dit vak te zijn 
moet men niet alleen enkele middeltjes tegen en- 


‚ziekte ? 
Maar — en hier komen wij tevens tot 


Men moet onderscheiden : zeer zeker) En na gaat het toch niet aan, personen, wie het 


uitoefenen der geneeskunst niet is toegestaan, zoo 
maar vrij te laten adverteeren dat zij middelen afle- 
veren, geschikt tot genezing van een of andere 
m.a.w. hen vrij te laten aan het publiek 
bekend te maken, dat zij wel een gedeelte der ge- 


\peeskunst uitoefenen ? 





Dit is de quaestie op de zachtste wijze be- 
handeld; maar er is meer; men zou een afwijking 


‚van hetgeen door ons is voorgesteld niet kunnen 


‘toestaan zonder gevaar voor de gezondheid van het 


groote publiek in ’t leven te roepen. Stel, iemand 
heeft inderdaad een middel in zijn bezit, zeer ge- 


kele ziektegevallen weten aan te wenden, maar moet ‘schikt voor genezing van deze of gene kwaal, en 
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hij adverteert dat lijders aan een dergelijke kwaal 
het middel bij hem kunnen verkrijgen, wie zal dan 
het publiek inlichten, dat het werkelijk aan die 
kwaal en aan geen andere lijdende is, dus: wie 
staat borg dat het geneesmiddel niet dikwijls ge- 
kocht wordt ter bestrijding van een ziekte waar- 
tegen het miets helpt, terwijl, gedurende den tijd 
dat het middel gebruikt wordt, juist de geschikte 
gelegenheid voor spoedige genezing voorbijgaat ? 


Dit wat betreft de eerste vraag; de andere vra- 
gen kunnen wij in minder woorden behandelen. 
Het wil er bij ons niet in, dat het der Redactie 
ernst is met hare gelĳkstelling van een in bezit 
verkregen geneeswijze of geneesmiddel, met geërfde 
of verdiende effecten. Wij weten het, er zijn fa- 
milies, die een geneesmiddel als door de Redactie 
bedoeld als familie-geheim bezitten, maar wij weten 
tevens, dat die families grootendeels die middelen 
tot menschlievende doeleinden gebruiken en ze meestal 
gratis afstaan. Publiceeren doen zij het nooit. 
Hoewel wij gaarne zagen dat die bezitters het 
geheim ontsluierden, wenschen wij toch die zaak 
hier onbesproken te laten. Anders is het echter 
met het geval, wanneer de bezitter van het geheim 
uit zijn geheim als zoodanig munt tracht te slaan. 
De verplichting om zine lijdende natuurgenooten 
hulp aan te brengen rust op ieder weldenkende en 
hj, die, daartoe in staat, die verplichting geheel 
aan eigen voordeel ondergeschikt maakt, is nog 
wel geen kwakzalver, maar verdient een naam, die 
niet veel eervoller is. Her te beletten zijn geneeswijze 
of zijn middel, met opsomming van de kwalen waar- 
tegen het wordt aangewend, publiek aan te bevelen, 
is waarlijk geen slecht werk. 

De tirade betreffende de onbekwaamheid van bevoeg- 
den en hunne onverschilligheid gaan wij stilzwijgend 
voorbij, om niet voor de zóóveelste maal ons te moeten 
verdedigen tegen de beschuldiging, dat de bevordering 
van de belangen van geneesheeren en apothekers 
bij ons op den voorgrond staat en komen nu tot 
de slotsom der Redactie, n.l. „dat er al veel ge- 
„daan zou zijn, zoo er toezicht bestond op de aan- 


___ „bevelingen en ieder strafbaar werd, die middelen 


„aanbood zonder nauwkeurig op te geven, waartoe 
„ze dienstig zijn of kwalen opgaf, welke door het 
„bedoelde middel niet te genezen zijn”. 

Inderdaad dan zou er al veel gedaan zijn, maar 
0.1, niet genoeg. Wanueer men zich plaatst op 
het standpunt, door de Redactie in hare opmerkin- 
geu neergelegd, dan moet men met den door haar voor- 
gestelden maatregel genoegen nemen op gevaar af, 
dat handige kwakzalvers — en die zijn er vele — 
wel middelen zouden vinden om, al ware ’t ook 
schijnbaar, te voldoen aan de voorwaarden, verbon- 
den aan de toestemming om hunne waren te mogen 
aanprijzen. Stelt men zich echter op het standpunt 
door ons ingenomen, beschouwt men het als on- 
noodig en onnuttig — als gevaarlijk zelfs — dat 
onbevoegden, al maken zij zich niet schuldig aan 
kwakzalverij, middelen tegen een of meer ziekten 
publiek aanbevelen, dan is er, naar onze beschei- 
den meeuing, niets daf de door ons aangegeven 
regeling in den weg staat. 


BERICHTEN. 


Amerikaansche diploma’s. Het Weekblad van het 
Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde van 26 April 
_ 1890, meldt het volgende: Zhe Lancet van 19 April 
wijst er op, dat het onlangs genomen besluit der Ber- 
lijnsche Hoogeschool, om geen Amerikaansche diploma’s 
meer te erkennen, in de wetenschappelijke kringen der 
Vereenigde Staten een diepen indruk heeft gemaakt. 
De oneerlijke praktijken, waaraan vóór een tiental jaren 
BucHaNAN zich door den verkoop der zoogenaamde 
Bogus-diploma’s schuldig maakte, zullen wel niot licht 
meer voorkomen, maar de Act van 1874, die in Amerika 
gan een corporatie van 7 of meer personen het recht 
verleent, zich als een wetenschappelijk, geneeskundig 
of letterkundig lichaam op te werpen en zich met een 
eigen gekozen naam te betitelen, blijft de deur voor 
het misbruik open houden. Het is natuurlijk, zooals 
The Lancet opmerkt, dat zich onder die wet talrijke 
geneeskundige scholen vormden, die diploma’s uitgaven. 


____Daarom behoort die wet gewijzigd en middelerwijl moet 


door de te goeder naam en faam bekend staande ge- 
_____neeskundige scholen gezamenlijk de aandacht gevestigd 
____worder op die scholen, die, zonder onderzoek naar 
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de bekwaamheden bunner candidaten, graden en diplo-|ginnen en liet, nadat Windelincx veel geld voor 


ma's verleenen. 


Met twee opgesmukte kwakzalverswagens bezocht’ 
dezer dagen een wonderdokter de gemeente Gulpen. 
Dat de menschen nog bedrogen willen worden, bleek 
hier weer duidelijk, want de man verkocht voor ruim 
f30 uit zijn smeerpot. Aldus bericht de N. Rott. Ct, 
zonder meer. Wij vragen : was er geeu reden om dien 
wonderdokter gerechtelijk te vervolgen ? 

Wie is in staat en genegen ons van deze zaak iets 
meer mee te deelen ? 


Te veel op eens. In de veenkolonie Appelscha 
is een persoon, die te veel Haarlemmerolie, pepermunt- 
olie en duivelsdrek had ingenomen, onder smartelijk 
lijden bezweken. Dit meldt het Nieuws v. d. Dag; 
tis jammer, maar hoe is de man er ook toe gekomen, 
zooveel geneesmiddelen tegelijk te gebruiken? Haar- 
lemmerolie alléén is, voor den goedgeloovige, toch reeds 
een universeel middel tegen alle kwalen. 


Windelinex. 


De in het vorig nummer door ons overgenomen 
mededeeling van Dr. A. Minlieff te Breukelen, 
vestigt weder eens de aandacht op den man in 
Brussel, die nog steeds adverteert dat hij kanker 
geneest en oorzaak is, dat het domme publiek het 
geld, dat dikwils zoo hoog noodig is voor andere 
doeleinden, in den zak laat glijden var Tans 
van wien? Dat weet Windelinex waarschijnlijk 
zelf ook niet meer. Lezers van dag- en andere 
bladen, hebt ge het reeds opgemerkt dat gedurende 
geruimen tijd twee advertenties geplaatst worden ? 
No. 1 geeft op: „Genezing zonder operatie van 
kanker enz. enz. door de echte methode van Dr. 
Windelincx uit Brussel, alleen bekend en bewerk- 
stelligd te Rotterdam, te Brussel en (let nu op !) 
te Amsterdam, Laurtergracht no. 74.” 

No. 2 geeft op: „Kanker. Behandeling van kan- 
kergezwellen, enz., zonder bloedige operatie, door 
een erv. Arts. 57 Weteringschans Amsterdam, bij 
A. Windelincz. 

Bij beiden zĳn getuigschriften ter inzage aan- 
wezig. 

Van No. 1 komt ook een eenigszins anders 
gestelde advertentie nu en dan voor, waarin gezegd 
wordt dat kanker enz. met voortdurend succes be- 
handeld worden zonder bloedige operatie. Winde- 
linex uit Brussel, dr. van het gesticht Windelincx 
te Brussel, te Amsterdam, alléén Lauriergracht 74. 

Ljders aan kanker, hebt gij werkelijk die adver- 
tenties gelezen, d. w. z. met aandacht gelezen ? Dan 
zal het u duidelijk zĳn dat die zaak nog 
minder pluis is dan vóór dien tijd. Het blijkt 
toch dat de Brusselaar, die geen geneesheer, 
geen doctor is, ofschoon hĳ zich Dr. van het 
gesticht te Brussel noemt, een mededinger heeft, 
die — inziende dat het zaakje geld opbrengt — 
het de moeite waard heeft gevonden ook kanker 
te genezen. Wat van dat genezen aan is, kan men 
gewaar worden, indien men slechts aanvraagt het 
Novembernummer 1887 van ons maandblad, dat 
nagenoeg geheel gewijd is aan het gesticht Winde- 
linex te Brussel. 

Intusschen wordt de keuze voor lijders en lijde- 
ressen nu moeielijk, en dat doet ons genoegen. 
Geen beter bondgenoot voor ons, die tot taak 
hebben kwakzalverij aan het licht te brengen, dan 
naĳjver tusschen de kwakzalvers. Wie die ervaren 
arts is op de Weteringschans doet hier niets ter 
zake: het opmerkelijke in de geschiedenis, dàt wat 
het publiek nadenkend moet maken, is wel dat 
twee Windelincxen elkander hier, na vroegere com- 
pagnieschap, nu de buit betwisten. Na vroegere 
compagnieschap, want vóór de breuk was er slechts 
één consultatiebureau, nral. Weteringschans 37. 

In November 1888 schreven wij over Windelinex 
uit Brussel het volgende: „Deze heer heeft be- 
proefd ook in Amsterdam vasten voet te krijgen, 
maar hij mocht daar, als onbevoegd de genees- 
kunde uit te oefenen , zelf niet handelend optreden 
en associeerde zich daarom met een Nederlandsch 
geneeskundige, een die zich wilde vernederen als 
zijn handlanger op te treden. Doch deze compag- 
nieschap duurde slechts kort. De compagnon, die 
bevoegd was tot uitoefening van de geneeskunde, 
begreep spoedig dat hij Windelinex geheel in de 
macht had, daar deze zonder hem niets kon be- 
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advertenties betaald had, den man in den steek, 
om zelf „het vak” te gaan uitoefenen. En deze 
gewezen handlanger deed dit zoo brataal, dat hj 
den naam Windelincx bleef gebruiken, en onder 
dien naam de patienten naar zich toe bleef lokken. 
Natuurlijk was Windelinex woedend hierover, enz.” 
Nu dat is niet te verwonderen. Niemand ziet 
gaarne dat er een kaper op de kust komt; dat 
Windelinex dus boos werd is te begrijpen. Toch 
maar gedeeltelijk. Want ons komt het voor, dat 
een zoo medeljdend en hulpvaardig man, die be- 
weert kanker te kunnen genezen, — eene kwaal 
waaraan zoovele personen bezwijken, — met het 
grootste genoegen moest gewaar worden dat ook 
een ander hetzelfde doen kan. Reken eens aan. 
In eene brochure, door den Brusselschen Winde- 
linex uitgegeven, komen onder de rubriek „Gene- 
zingen van kanker of kwaadaardige gezwellen aan 
de borst, van 1860 tot Juni 1888”, dus over een 
tijdvak van ongeveer 28 jaren, slechts 368 gevallen 
voor. Deze opgaaf van genezen gevallen bewijst 
dat er ook lgders onder zijne behandeling geweest 
zijn die niet genezen werden. Nemen wij nu aan 
dat hij waarheid spreekt, en in 28 jaren 368 lijders 
heeft genezen, dan moet het den man toch innig 
leed gedaan hebben, 28 jaren lang, dat hij niet 
nog meer lijders genezen kon. Dat hij dit niet 
kon (wij merken nog eens op dat wij voor een 
oogenblik gelooven dat hij waarheid spreekt, indien 
hij beweert kanker te kunnen genezen, dat betee- 
kent toch dunkt ons zijn „behandelen met voort- 
durend succes’) was daaraan te wijten dat één man 
niet alle lijders en lijderessen aan kanker behandelen 
kan en er dus velen, ja het grootste deel, verstoken 
moeten blijven van zijne genezende behandeling. 
Het moest hem dus een groot genoegen zijn, zoo- 
als wij zeiden, te vernemen, dat ook een Ander 
op hetzelfde gebied zegen kon verspreiden en op 
zijne beurt lijders en lijderessen genezen van die 
vreeselijke kwaal. Want dàt is immers het doel 
van een waarlijk menschlievend en eerlijk man, in= 
dien hĳ weet te kunnen genezen, te zorgen dat 
een ieder lijder daarvan kan profiteeren , natuurlijk 
tegen billijke vergoeding van moeite, last en kunst? 
„Windelinex heeft zich dus onsterfelijk gemaakt door 
ten nutte der lijdende menschheid bekend te makeu, 
op welke wijze hij kanker geneest, daardoor elken 
lijder en ljderes die niet tot hem komen kan, br. 
door dat zij wonen in Japan, Oost-Indië, Amerika, 
Rusland, Australië enz, in de gelegenheid stel- 
lende, te profiteeren van zijne heerlijke ontdekking’? 
Dat hoor ik u vragen, lezer, en u, arme lijders & 
die ontzettende kwaal, waarvan elk eerlijk genees- 
heer u zegt dat hij bijna altijd onmachtig is u te helpen. 
Neen, dat deed hij niet, al verwacht gij het. 
Zijn geheim, waarvan hij leugenachtig beweert dat 
het kanker geneest, brengt hem geld, veel geld op; 
onsterfelijkheid geeft niets in het laadje. Wat deert 
het hem of daar duizenden mannen en vrouwen, 
vaders en moeders ten grave dalen, als hij slechts 
aan eukele honderden op geheimzinnige wijze geld 
verdient? Wat praat gĳ van menschenliefde en 
hulpvaardigheid, daar wordt hij niet rijk door, 
Getuigschriften liggen ter inzage. Aanlokkelijk 
niet waar? het zijn getuigenissen van genezin 
beoordeelingen van lijders zelf. Maar waar blt 
gj, lijders, die teleurgesteld en niet genezen zijt? 
Openbaarheid van ww kant is evenzeer algemeen 
belang. Maar slechts weinigen, op welk gebied 
ook, hebben moeite en kosten feil, in het belang 
van anderen hunne ervaringen openbaar te maken. 
Toch zijn er zulken: getuige eene advertentie van 
den heer W.J. Hoppers te Rotterdam, indertijd 
geplaatst, behelzende eene waarschuwing tegen 
Windelinex, die plechtig beloofde zijne echtgenoote 
van kanker te zullen genezen, doch na eene be- 
handeling van 5 maanden, waarvoor een niet on- 
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belangrijke som als honorarium betaald werd, te _ 


kennen gaf, „het is mij tegengevallen, ik kan haar 
niet genezen” 

Wij kunnen niets anders dan waarschuwen, zo0= 
wel voor den echten als voor den valschen Winde- 
linex en zijne consult-bureau’s, en brengen van 
ganscher harte hulde aan Dr. Mijnlieff voor zijne 
waarschuwende mededeeling. 
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juist daarom). 


_ kg gehuwd? _ 
_ dochter van Z. 
__schrikkeljk ! Jammer dat mijn dokter dood is, die 


kende mĳn kwaal en hield mi er boven op. En 


_de krant staat een advertentie over haverstroo, dat 


aardig) een afdoend middel wezen tegen hoest en 


geh 


_Kloveniersburgwal , 


0 Zóó wordt gesproken: niet alleen door mijnheer A 


_ antwoord worden, vóór men er toe komt „een 


Ee 2 kranten schrijft, 
erf dee denkt niemand. 


Haverstroo (Avena Sativa.) 
Handelsmerk : De Schoolmeester. 


In Joh. van Beverwyck’s „Gespreck der Anato- 
mie’ leest men het volgende over het liefhebberen 
in geneeskunde: 

„Het heeft in dese konst alleen plaets’ seyt 
Plincius, „dat een yegelyck, die hem maar voor 
een Medicijn uitgeeft, terstont gelooftwert: daer 
nochthans in geenderhande logen meerder gevaer 15.” 

„Niemant zal een kleet laten maken, als van 
een snijder, die een goet meester is, vreesende dat, 
het een brodder mocht bederven: maer syn lichaem | 
vertrout hij een yder, die maer seyt, dat hij goeden | | 
raet weet. Dit is d'oorzake dat sommige door 1ant- 
loopers, en waeg-halsen onmoselyck om den hals 
komen, gelyck wij noch onlangs hier gehadt hebben 
eenen Duytsch, die jong, en oudt in allerhande 
siekten niet in en gaf, als Praecipitaet.”' 

Er is dus niets nieuws onder de zon. Heden 
ten dage geldt nog precies hetzelfde. En dat in- 
goed-vertrouwen-zich-overgeven aan den eersten den 
beste, „die maer seyt, dat hij goeden raet weet,” 
brengt menigeen er toe te probeeren of het hem 
eveneens gelukken mocht, door medicijnmeester te 
spelen, (liefst grof) geld te verdienen. En dat ge- 
jakt met de meest ane middelen (of misschien 
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À. „Mja dokter is gestorven ; kan je mij mis- 
schien iemand aanbevelen ? 

B. O, met genoegen, ik heb altijd Dr. IJ, die 
(Over dat „bevallen’’ van dokto- 
ren zou heel wat te schrijven zijn.) 

A. Dr. IJ? Dien heb ik nooit hooren noemen. 
Is hij knap ? 

B. Zeker! Hij moet een heel knappe man 
wezen. (Dat „moet” neemt hier een eigenaardige 
plaats in.) 
__À. Zoo! dan zal ik hem ook maar nemen. Ïs 


B. Ja, en een knappe vrouw heeft hij, ee 


A. Nu, dan zal ik hem eens laten komen. 
Wart ik hoest weêr zoo erg, en opgeven, ver- 


nu zoo ’n vreemde snoeshaan, die moet weer eerst 
vragen en onderzoeken. Jammer dat hij dood is, 
maar in Gods naam. 

B. Ja, dat hoesten weet wat! Maar kerel, ìn 


moet (N.B. ook hier staat dat „moet weêr eigen- 


nog veel meer, probeer dàt. 

A. Daar zeg je zoo iets, dat kon ik wel eens 
doen. Waar is dat goedje te krijgen ? 

B. Zoo wat overal. Ga maar eens naar de 
op den hoek van de Barnde- 
steeg. Daar is een boter- en eierenkelder van 
Schuttevaer. Je kunt niet misloopen, vlak daar- 
over ligt in de gracht een schuit, waarop te lezen 
staat, dat Schuttevaer handelt in ‘hooi en stroo. 
A. Goed, nu weet ik het al. Ik zal er straks 
heenloopen en dat goedje koopen. Spreek dien 
dokter IJ. dan maar niet over me, ik zal dit eerst 
maar probeeren. 

De vrienden namen afscheid en „na de beurs” 
ging A. naar den boter- en eierenkelder , kocht 
daar een pakje haverstroo en zou ’s avonds dadelijk 
met „dat goedje’ beginnen. 

(Voor wij verder gaan, verzoeken wij den lezer 
te letten op het” verschillend gebruik van het 
woord „knap’”). 

Deze samenspraak is uit het leven gegrepen. 


en B, doch eveneens door heeren C, D enz. over 
geheimmiddelen en kwakzalverijen en over der 
dokter. Is die dokter knap? Is hĳ gehuwd? 
En „zoo’n vreemde snoeshaan, die eerst weer 
vragen en onderzoeken moet.” 
Die twee vragen worden gesteld en moeten be- 


vreemden snoeshaan” te „nemen.” Maar te vragen 
_of Schuttevaer of Schuttemoer, of wie maar in de, 
„knap” is, dokter is enz. daar- 
Nog veel minder denkt men 
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„vreemde snoeshaan” zijn, dan b.v. Dr. IJ. Neen, 
het staat in de krant „afdoend middel tegen dit 
en dat’’ en men koopt en gebruikt, zonder er acht 
op te slaan , dat gespeculeerd wordt op de domme 
goedgeloovigheid van het publiek. Want specu- 
leeren en handel, niets anders is die haverstrooge- 
schiedenis. Van daar dat wij ook daartegen waar- 
schuwen. Niet omdat de prijs te hoog is. Och, 


neen, „dat goedje’ is vrij goedkoop. Maar leugen 


is het, dat Avena Sativa (haverstroo) een afdoend 
middel is ‚tegen de hardnekkigste hoest, griep, 
‚kinkhoest, ze) strottenhoofd-catarh (die zoo menig 
onderwijzer plaagt)” 

De waarborg dat dit in stukken gesneden stroo 
— dat nu meer opbrengt dan als matrasvulsel — 
alléén goed is als het in den handel gebracht wordt 
door de firma J. P. Schuttevâer, met zijn zooge- 
naamde speciale Inrichting voor kruidkundig on- 
derzoek, is, dunkt ons, van nul en geener waarde. 
Op geneeskundig gebied is deze man zeer zeker 

„een vreemde, ja een geheel onbekende snoes- 
haan”: Er wat het wettelijk bĳ de rechtbank 
deponeeren van het handelsmerk De Schoolmeester 
betreft, dat gelijkt meer op een grapje dan op 
ernst. Zóó wijs is het publiek toch, hopen wi, 
om te weten dat zoo iets geen bewijs van deugde- 
lijkheid is en zeker niet van bizondere geneeskrach- 
tige eigenschappen. Plaatst Schuttevaer boven zijne 
advertentie de uitdrukking „Ernstige waarschuwing”’, 
ook wij zullen straks die uitdrukking gebruiken. 

Doch eerst dient nog gewezen op iets dat zeer 
geschikt is het publiek in den waan te brengen 
dat er een geneeskundige bĳ in het spel is. De 
advertentie is geteekend: Dr. Saxon Meijer. Die- 
zelfde naam komt voor in het uit enkele bladzijden 
bestaande boekje, dat een verhaal bevat over de 
zoogenaamde ontdekking van de geprezen genees- 
kracht van dit stroo. Volgens opgaaf van het ge- 
neeskundig jaarboekje bestaat er geen Dr. Saxon 
„| Meijer, en in Noord-Holland is die zeker niet te 
vinden. Die onderteekening dient dus alleen om 
te doen vermoeden dat er een geneesheer is, die 
dit rommeltje onder zijne hoede neemt. Meer woor- 
den wenschen wij niet te verspillen aan deze kruid- 
kundige leugens. 

Denkt er aan: 

„De siecke doet te laat op syn gesontheyt pas- 
„sen. 

„Wanneer door langen tyt syn kranckheyt is ge- 

„ wasschen.'’ 

Dàt is het kwaad, hetwelk er schuilt in niet- 
dure kwakzalverijen. 

En nu onze 

Ernstige waarschuwing. 

Loopt niet in den val van de firma Schuttevaer. 
Avena Sativa (haverstroe) is geen afdoend middel 
„tegen? de hardnekkigste hoest, griep, kinkhoest , 
zelfa strottenhoofd-catarh (die zoo menig onder- 

wijzer plaagt)” 

Het wettelijk gedeponeerd handelsmerk geeft 
volstrekt geen waarborg dat haverstroo wèl een 
geneesmiddel zou zijn, 

Dr. Saxon Meyer bestaat in Nederland niet. 


The Aurophone Company-Limited. 


In de dagbladen leest men dat te Amsterdam in 
het Hotel des Pays-Bas, in de Doelenstraat, een 
middel tegen doofheid te bekomen is, een instru- 
ment, waarmede een doove, doch niet doofgeboren, 
hooren kan. Dat instrument kost f 30 (zegge 
dertig gulden). Van vele kanten is ons gevraagd 
wat wij daarvan denken. Ziehier hetgeen wij op 
dit oogenblik weten. De man die het instrument 
in Holland zoekt te slijten, een zekere heer Burkerr, 
vertoeft nu (wij schrijven dit op 23 Mei 1890) te 
Rotterdam, Zoetesteeg no. 9, hoek Korte Hoogstraat, 
boven den Confiseur, den heer Witstein. 

Over de Aurophone ontvingen wij een bericht 
uit Londen , van denzelfden vertrouwbaren schrijver, 
die ons de zaak Nicholson uiteenzette. Daarin 
wordt ons gemeld, dat sedert onze waarschuwing 
Nicholson veel minder oortrommels in Holland aan 
den man brengt dan te voren. Wij vinden dit 
zeer gelukkig. Het adres voor die oortrommels 
in enk Lane is nu dan ook opgeheven en 


voor degenen, 
Aurophone denken. 

mels’’ fiasco maakt , 
landsche ooren te krijgen, door en voor de „Auro- 
phone’. 
waarschijnlijk spoedig nog nadere inlichtingen. 


Nicholson’s zaak, 
kamertjes in de „Imperial Mansions” Oxford Street 
en zijn zaakje is daarmede van naam veranderd. 
Zooals men zich zal herinneren is Dr. 
de naam, waaronder Nicholson Chineesche balsem 
verkoopt. 
pany-Limited” en 
mited”’, 


wij meer, 
Nicholson’s oortrommels en voor de Aurophone. 
Het is uitsluitend om uwe dubbeltjes te doen. 


Wel heeft hij in Chancery Lane twee kamers, doch 
daarin voert hij thans „The Aurophone Company- 
Lamited’’. 


De Awurophone is dus af komstig van Nicholson 


en wie weten wil hoe groote kwakzalver Nicholson 
IS , 
schreven. 
meester wordt het gaarne gratis aan iederen be- 
langstellende toegezonden. 


leze het Maandblad, waarin wij over hem 
BĲ aanvrage aan den Secretaris-Penning- 


Dit antwoord is, dunkt ons , van veel belang 
die ons vroegen wat wij van den 
Nicholson , die met „Oortrom- 
probeert nu toegang tot Hol- 
Men zij op zijne hoede. Wij geven hoogst- 


dien onze lezers kennen uit dr. 
werkt dus nu alleen in twee 


Dr. 


Mountain , 


Mountain 


Nu heet zijn zaakje „Mountain's Com- 
„The Union Drug Company Li- 
en dat alles op de 5e verdieping. 

In ons December-nummer 1889 verhaalden wij, 


in verband met Nicholson, nog van een zekeren 
Dr. 
in betrekking was en zich voor eigen rekening in 
dezelfde exploitatie had geëtablisseerd. Zijn middel 
was de (rood gekleurde) Chineesche balsem. 
Dr. 
is dood, „dat wil zeggen dat mr. Voigt zijn huur 
in Chancery Lane niet meer kon betalen en daar- 
door zijne vuile praktĳk heeft moeten opgeven, 
verplicht zijnde zijne meubelen achter te laten”. 


Joan Hir, een Duitscher, die bij Nicholson 


Die 


wiens eigenlijke naam Voigt is, 


John Hill, 


Voorloopig zij dit onzen lezers genoeg. Weten 
dan geven wij meer. Wacht u voor 


Kwakzalverij door boeken. 


Het schijnt ons nuttig en noodig toe nogmaals 
enkele woorden te wijden aan dezen tak van afzet- 
terĳj, waarbij wij meer bijzonder op het oog hebben 
die werkjes, welke bepaaldelijk de aandoeningen der 
geslachtsorganen behandelen. Herhaaldelijk toch 
wordt niet alleen de advertentie van Retau's vuil 
werkje in onze dagbladen aangetroffen, doch ook 
aanbeveling van de miraculo-praeparaten van den 
„Oberstabartz’’ Dr. Muller, en anderen. Dat ook in 
boekwinkels zulke werkjes uitgestald worden, is een 
ieder bekend, doch het viel ons op, dat o. a. ook 
het boek van La'Mert daaronder weder eene plaats 
begint in te nemen. 

Reeds in 1887 uitte de redactie'zich in de vol- 
gende woorden: „Wij willen voor een oogenblik 
alles voor goeden munt aannemen, wat door den 
journalistenkring, door de redacties en door de 
uitgevers van nieuwsbladen telkens herhaald wordt 
over de moeielijkheid, onbillijkheid en wat niet al, 
om contrôle uit te oefenen op advertenties, en toch, 
gelooven wij, dat zij al die ware of vermeende ar- 
gumenten zouden terzijde stellen en de aankondiging 
van een boek, als het hier bovengenoemde, zouden 
weigeren, mdien zij tot het besef konden geraken, 
hoe onnoemelijk veel ellende en wanhoop zij EE 
helpen in ’t leven roepen’. Wij kunnen niet anders doen 
dan nogmaals de aandacht vestigen op die werkjes, 
wier titel reeds aangeeft met welke schandelijke 
lectuur men te doen heeft. En mocht het dan al 
waar zijn dat het voor redacties en uitgevers on- 
mogelijk (?) is zulke advertenties te weren, wij doen 
aan de boekhandelaren de vraag : „Geeft de ver- 
koop van zulke geschriften, die wanhoop en ellende 
brengen over onze jeugdige landgenooten, zóóveel 
dat gij daarvoor uw geweten in slaap brengt met 
den zilverklank in uwe geldlade 2” Zoo niet, weg 
dan met die boeken uit uwen winkel ! 

Gebeurde het der vorige redactie, dat zij brieven en 
verhalen kreeg van jeugdige slachtoffers dier uitzuigers, 
brieven vol weemoed, verhalende heel eene lijdens- 
geschiedenis, soms van jaren lang, ook ons bleven 
dergelijke bekentenissen, verhalen en beden om in- 


4 Hen niet gespaard. Dàt dwingt ons te voldoen 


aan den plicht die op ons, doch niet op òns alléén 
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rust, het jonge geslacht te waarschuwen tegen de 
strikken, welke het gespannen worden door Retau, 
Bernhardi, Muller, la’Mert en tutti quant. 

In 1887 werd op „De zelfbewaring” van Dr. 
Retau gewezen; wij voegen daar nu nog bj 
het bovengnoemde werkje van La’Mert en Muller. 
Het eerste dezer twee is reeds van zeer ouden da- 
tum en overal bekend, in allerlei talen uitgegeven. 

In 1855 verscheen de 2de druk in de Nederlandsche 
taal. De Duitsche uitgave draagt den titel „Die 
Persönliche Schutz”. De Nederlandsche vertaler 
paste alles wat op den oorspronkeliĳjken schrijver 
betrekking had, op zich zelf toe, zoodat natuurlijk 
hem, Dr. P. L. Koorn, de geldsommen die de, door 
allerlei vreeswekkende verhalen over de nadeelige 
gevolgen van verkeerd gebruik der geslachtsdeelen, 
angstig geworden lezers en schuldigen zonden, ten 
goede kwamen. Doch hj stelde zich met wat minder te 
vreden dan la'Mert. Hij, Koorn, schijnt indertijd 
van die penningen een aardig sommetje bijeen ge- 
spaard te hebben; ten minste lezen wij in „De 
kwakzalverij met geneesmiddelen” dat, toen om 
inlichtingen gevraagd werd, uit Amsterdam vernomen 
werd, dat hij de praktĳk had nedergelegd, en werd 
men verwezen naar zijn vriend . . . Dr. van Lohe. 

Die boekjes en de schrijvers en de geldzuigers, 
zij geliĳken allen op elkander. Zij geven allerlei 
schrikverwekkende verhalen om ten slotte te bewe- 
ren dat niemand den lijder helpen kan dan zi, 
niets dan hunne middelen en dat het vooratzenden 
van een zekere geldsom (hoofd)vereischte is. 

Met Mullers werkje is het niet anders. Bij 
aanvraag ontvangt men het boekje vergezeld van 
bijgaanden brief in sierlijk(!) Hollandsch. 

… BerLIJN, S. W. den… …. 188.… Wilhelmstr. 122a. 
Zeer geërede Heer! 

Op mijn Depositaires Bendt te Brunswijk ver- 
zoek zende ik U Ed. bijvoegelig volgens verlangen 
de wetenschappelijke afhandling : 

De zwakheidsomstanden van den ligcham en de 
ziel. Dezer rattonlijk heeling door de wereldberoemde 
hoogst waardige Miraculo-Preparaten. Prijs van 
den voorgaande in ’t geheel acht Mark, namelijk 
het Elixer ses Mark, de Balsem twee Mark p. 
Originalglas en 1 Mark Porto. Deze preparaten 
zijn van allen medelen altijds aangewandt in zwak- 
heidsomstanden, geslachtlige Uitsweepingen, Onanië 
en tevens [mpotenz, de meest zekere en onfeilbaar- 
ste, om er weder te erlaangen verlooren manskracht, 
en deze te waaren tot hoogste ouder. U Hd. 
moogen niet verwissle deze met dusdanig aange- 
preezene medelen, maar voor oogenkast werkende, 
echter wreeder rijtsemedelen, de Miraculo Preparaten 
sijn zachter maar duarzam werkende kracht- en 
stofmedelen, sedert jaarea praktisch bewardede, 
dewelke reeds aan duizenden bragten langs gezocht 
hulp. Waarover ik U Ed. verzoeke nota te nemen 
van de anonyme attesten, en bemerke dat mij med 
alle gevalen grootste diskretië ter pligt is. En 
goedelig order verzoek ik U Ed. direkt naar heer 
te zenden. Met meeste hoogachting 

FE. STAHN. 

P. S. Om voor alle gevalen de diskretie te 
waaren zende ik bovengenoemde Preparaten met 
beteekening : 

Lak in flasschen, 
D. B. 

Hieruit reeds is het gemakkelijk op te maken 
dat het te doen is om de dubbeltjes. Vroeger heette 
die „Oberstabarzt’’ Medicinalraad dr. Muller. Daar er 
intusschen geen medicinaalraad Muller bestaat, doch 
de geheele zaak eene exploitatie is, mag het ons 
onverschillig zijn welke titel de juiste zou kunnen zijn. 

Wij hebben niet den minsten lust zelfs maar in 
korte trekken den inhoud weer te geven van die 
schandelijke werkjes, doch vermelden slechts dat b.v. 
Mullers boekje bladzijde aan bladzijde er op uit is 
den lezer de meest afgrijselijke gevolgen voor te 
spiegelen van daden die, meer dan ouders en op- 
voeders dikwerf schijnen te weten, vooral onder de 
jeugd verspreid zijn. Daarop volgt dan de raad 
aan den in uitersten angst gebrachten jongeling, 
zich niet te wenden tot degenen „die den ongelnk- 
kige belooven te helpen, hem echter, wanneer hij 
zich gevleid heeft met de hoop, nog eenmaal van 
zijn smarten bevrijd te worden, nog meer in ’t 


misleiden en hem volkomen der wanhoop in de 
armen drijven, daar het hun alleen om de winst, 
uit zuiver hebzucht te doen is,” enz. , doch tot den 
schrijver, alias uitzuiger, bedrieger, schurk of hoe 
men zulk een individu noemen wil, die natuurlijk 
na de voorafgaande welgemeende (?) waarschuwing 
des te zekerder zijn prooi kan ontnemen wat deze 
bezit of krijgen kan. 

Wij vragen u, uitgevers en redacties van couranten, 
boekhandelaars en wie het te weten noodig is, waar 
gij ook verschillen moogt van ons in opvatting wat 
is „kwakzalverij met geneesmiddelen’, helpt ons ten 
minste in deze zaak, de jeugd, het opkomend ge- 
slacht, te behoeden voor het in aanraking komen met 
zulke gewetenlooze schepselen, den naam van mensch 
ten eenemale onwaardig. 


Te veel van ons gevergd. 


Een onzer leden (Tandmeester) schrijft ons het 
volgende : 

„In het maandblad (Maart) tegen de kwakzalve- 
rij lees ik onder de correspondenties weder een 
nota dat de vereeniging zich niet inlaat met „on- 
bevoegd uitoefenen der geneeskunde of van een 
gedeelte van hetzelve.” 

Onlangs las ik ook iets dergelijks van een 
tandmeester, die onbevoegd een Dokters-titel voerde. 

Ik meende wel degelijk dat eene vereeniging 
tegen de kwakzalverij woest waken voor onbevoegde 
geneeskundigen ; reden waarom ik Lid geworden 
ben; thans schĳnt het, dat de vereeniging alleen 
strijdt tegen geheimmiddelen, ten bate van den 
Apotheker; ik verzoek u daarom mj als lid te 
willen schrappen.” } 

Wij nemen de vrijheid dit schrijven in het open- 
baar te beantwoorden, omdat het mogelijk is dat 
de grieven van ons geacht lid ook door anderen 
worden gedeeld en wij daardoor misschien in de 
gelegenheid zijn die grieven weg te nemen. 

Wij geven gaarne toe dat wij, blijkens onze 
correspondentie in de Nos. 1 en 3 van dezen jaar- 
gang ongeveer gehandeld hebben op de wijze, die 
door den schrijver gelaakt wordt. Ons antwoord 
in No. 1 had betrekking op een schrijven van zeer 
bevoegde zijde, waarbij onze aandacht werd geves- 
tigd op het feit, dat vele tandmeesters hier te lande 
zich niet ontzien zich tandarts te noemen en op 
hunne naambordjes dit aan het publiek bekend te 
maken, terwijl toch wettelijk de titel van arts slechts 
verleend wordt aan hem, die de bevoegdheid heeft 
verkregen de geneeskunst in haren wollen omvang 
uit te oefenen. Verder werd in dienzelfdea brief 
nog gewezen op de manier van sommige tandmees- 
ters om hun beroep met allerlei fransche titels 
(zooals Médecin-dentiste enz.) op te smukken en de 
opname van deze aanmerkingen in ons blad verzocht. 

De corresvondentie in No. 3 betrof de veroor- 
deeling van een „dentiste” uit België, in Nederland 
niet gediplomeerd, die bij een vrouw hier te lande 
kunsttanden had geplaatst, na vooraf hare tanden 
te hebben gevijld, gestoken en stukjes daarvan te 
hebben afgebroken. 

In beide bedoelde gevallen nu waren wij het 
met de afkeuring van de schrijvers volkomen eens 
en evenwel vonden wij geen vrijheid hun schrijven 
op te nemen. Het zou ons te ver voeren wanneer 
wij alle gevallen van overschrijding van bevoegd- 
heid, ’tzij in handelingen, ’t zij in titels, ook tot 
ons gebied rekenden; dit is te veel gevergd van 
ons, die toch reeds zoo een ruim veld te bearbei- 
den hebben. Op beide gevallen is het woord 
„kwakzalverij’’, zooals wij dit woord opvatten, niet 
van toepassing (al moge het ook niet fraai zijn, 
het publiek te lokken door een titel dien men 
rechtens niet bezit) en daardoor vallen zij buiten 
ons kader. Zoodra echter onbevoegden zich titels 
aanmatigen of handelingen verrichten, waaruit dui- 
delijk blijkt dat het hun te doen is om lijders van 
verschillende ziekten genezing voor te spiegelen, die 
zij niet kunnen beloven, zoodra dergelijke personen 
leugenachtig te werk gaan om zich met het geld 
der arme zieken te verrĳken, dan noemen wij ze 
„kwakzalvers’’ en dan zijn wij nooit in gebreke 
gebleven tegen deze onbevoegde uitoefening van 
een of ander vak te velde te trekken. 


het schijnt dat de Vereeniging alleen strijdt tegen 
geheimmiddelen ten hate van den apotheker”, men 
zou wanhopend den arbeid staken, wanneer men 
telkens en telkens weer die beschuldiging hoort. 
Reeds meermalen hebben wij daarop geantwoord 
en het lust ons niet dit nogmaals te doen. Men 
neme echter, op ons woord, de volgende verklaring 
voor waar aan: Wanneer onze Vereeniging eens 
met zulk een succes zou werken, dat geen enkele 
kwakzalverij meer verkocht werd en alle genees- 
middelen door apothekers werden geleverd, dan 
zouden wij, persoonlijk, er niet het geringste voor- 
deel van hebben en men zal toch de apothekers 
hier te lande — al zijn er velen lid van onze Ver- 
eenigiug, omdat zij de zaak goed kunnen beoordee- 
len — niet aansprakelijk willen stellen voor ’t geen 
de redactie van dit Maandblad schrijft. 

Eigenbelang is ons hier geheel vreemd; dit 
schijnt voor sommigen moeielijk te begrijpen te zijn. 
Is ’t dan zoo onmogelĳk, dat er nog menschen 
worden gevonden, die, zonder eigen voordeel te 
beoogen, lust gevoelen om in ‘t belang hunner 
medemenschen zich het uitroeien van een maat- 
schappelijk kwaad tot taak te stellen ? 





Correspondentie. 


P. H. E. te Z. Omtrent het maagpoeder uit Alkmaar 
ij u mededeelen. dat het, volgens het onderzoek 


kunnen mi 
van ons lid, den heer J. VAN Rrer, mil. apotheker te Kampen, 


bestaat uit een meugsel van ferrum pulveratum (ijzervijtsel) 
palv. rad. zingiberis (gemberwortel) en pulv. fruct, cardamomi 
(kardamon) en wel 5 deelen ferrum op 1 deel plantenpoe- 
der. Gij ziet daaruit dat het volgens geen bijzonder vreemd 
voorschrift bereid is. 

Het geheimhouden van z.g. familie-recepten en het ge- 
bruikmaken van het bezit van dusdanig geheim door een 
apotheker blijven wij ten hoogste afkeuren. 

Dr. P. S. S. Voor de strafbaarheid van onbevoegde uit- 
oefening der geneeskunst als bedrijf is het bedingen of ont- 
vangen van salaris geen vereischte. (Arrest Hooge Raad van 
23 October 1876, Weekbl. v. h. Recht No. 4047.) Wat gij u 
voorstelt te doen, gelooven ook wij dat in dit geval het 
best is; voor bericht van den uitslag houden wij ons zeer 
aanbevolen. Dank voor de totnu toe verstrekte mededeelingen. 

Dr. G. v. B. te A. Wij zijn, met u, van gevoelen dat het 
medegedeelde geval niet veel bewijst ; wij zullen die zaak 
dus voorloopig laten rusten. 

B. A.v. K. te A. Over „haargroei” in het volgend no.; 
meerdere stukken moesten ditmaal blijven liggen. 


Herhaalde Waarschuwingen. 


Middel tegen beroerte van Roman Weissmann. 

Dit is een vocht, waarvan men 20 of 30 droppels in 
een liter water moet doen, en waarmede men zich da- 
gelijks moet wasschen. Dit heet een onfeilbaar voorbe- 
hoedmiddel tegen alle zenuwkwalen, vooral tegen beroerte. 

Eenvoudiger kan het zeker niet, en wij hooren enkele 
onzer lezers of lezeressen reeds uitroepen, dat zij dit 
dan toch wel eens zouden willen beproeven. 

Nu dit kan geschieden, maar het is daarvoor niet 
noodig zich een fleschje uit Brussel te laten toezenden. 
Men geraakt dan in handen van een kwakzalver en wie 
weet met hoeveel verlies men weer uit zijn klauwen 
komt. Om te beginnen moet men dan drie gulden 
voor het kleine fleschje offeren, terwijl men voor 60 of 
10 cent hetzelfde kan krijgen. 

Het met zooveel bluf aangekondigde Schlagwasser of 
Beroertewater van RoMaAn WeiIssManN is namelijk, blij- 
kens een herhaald onderzoek in Duitschland ingesteld, 
in hoofdzaak Tinctuur van Arnica, gekleurd met eon 
aftreksel van ratanhiabast of kina, een tinctuur die in 
geen enkele Nederlandsche apotheek ontbreekt en die 
men waarlijk niet voor een 4 of 5 maal te hoogen 
prijs op een blufferige advertentie uit het buitenland 
behoeft te ontbieden. 

Doch hetzij het hier voor weinig of in Brussel voor 
veel geld wordt aangeschaft‚in geen van beìde gevallen zal 
men er de uitwerking van bespeuren, die in de adver- 
teutie of in het boekje er aan wordt toegekend. Ar- 
nics-tinctuur, in het waschwater gedaan, is zoowat het- 
zelfde alsof men er een scheutje brandewiĳw bij had 
gevoegd, meer niet. 

In één opzicht is echter, wat in het boekje gezegd 
wordt, volkomen waar. Wie trouw de druppeltjes van 
ROMAN WEeIssMANN in zijn waschwater doet, loopt in- 
derdaad zeer veel kans nooit een beroerte te krijgen; 
van de 1000 personen die dat middel gebruiken, zal 
misschien nauwelijks één enkele door een beroerte ge- 
troffen worden. 

„Dus dan toch voor alle zekerheid het middel gaan 
gebruiken?’ zoo hooren wij vragen 

Neen, waarde lezer, want beroerte is een gelukkig 
zeldzaam voorkomend ongeval en als gij het middel 
niet gaat gebruiken loopt gij even weinig kans door 
een beroerte te worden getroffen; van alle menschen 
is er namelijk hoogstens 1 op de 1000 dien dit over- 
komt. Het middel van Romar WeissmanN kan daar- 








Wat de laatste bewering in den brief betreft „dat 'aau niets toe- of afdoen. 
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No. 7. Tiende Jaargang. 
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Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3-—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van 1 Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aauvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 

__ Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 

Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 


Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter hevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 


mmm 
De 
CIT OEE EE A EAA Sl Ke VEEN es, MENT AEH BELL EIKEN TEEN EN CT vr KC 


INHOUD: 
Berichten: Aan de leden. — De wonderdokter te Oudega. 
Anti-diphterine. — Mariazeller Magentropfen. — Herhaalde 


waarschuwing uìt Berlijn tegen het middeljvan Weissmann.| hij zal op zijn terugreis even bij den redakteur aankij- 
Berichten van de Afdeelingen: Dordrecht, de Aurophone. | 


Grootere artikelen: Verbod van het adverteeren in het 
buitenland. — Maatregelen tegen geheimmiddelen in het 


buitenland. — De Aurophone. — De pillen van de Heilige weder de wereld in te zenden. 
Elisabeth. — Haargroei. — Géraudel’s purgatief. 


Ingezonden stukken. 

Correspondentte. 

Herhaalde Waarschuwingen : 
Roman Weissmann. 


BEKICHTEN. 


Bericht aan de leden. 


Zooals tot nog toe gebruikelijk was zal 
de Algemeene vergadering onzer Vereeniging 
dit jaar weder in de maand Augustus ge- 
houden worden, waarschijnlijk te Rotterdam. 

Leden die voorstellen ter behandeling of 
punten ter bespreking wenschen op te geven, 
worden verzocht deze vóór 15 Juli aan den 
Secretaris-penningmeester toe te zenden, 


Middel tegen beroerte van 








ter plaatsing op het convocatiebillet. 


Nogmaals noodigt de Secretaris-penning- 
meester de leden, welke hunne contributie 
nog niet per postwissel gezonden hebben, 
uit, dit nog te doen, aangezien het eene niet 
onbelangrijke besparing van kosten zal ver- 


oorzaken. 





De Heereveensche Courant, Nieuw Advertentieblad, 


____bevat het volgende als ingezonden stuk: 


De wonderdokter te Oudega. Ons dorp 


heeft de hooge eer(?) genoten, een bezoek te outvangen 
yvan een bekenden kwakzalver, een „wonderdokter” zeg- 


gen de menschen. 


Nu ja, wonder is hij, al doet hij dan 
pok geen wonderen. Vooral zijn taal is erg buitenge- 
woon en de geneesmiddelen, die hij aanprijst, al even- 


‘geer. Van zijne artsenijbereidkunde krijgt men zeker 


een hoog denkbeeld, als men weet, dat hij voor zich 
zelf een glas madera, een glas cognac en een glas melk 


dooreen mengde en toen uitdronk, wat hem niet ver- 


hinderde, later nog eenige bittertjes te gebruiken. Een 
die al ruim een jaar aan het ziekbed ligt 
gekluisterd, wilde hij paardebloemen laten slikker, met 
de verzekering, dat hij over 4 weken bij zijn vader op 


____» werk zou kunnen zijn. 






_ Kunstig als bĳ was, verbazend! Hij was ook vee- 


Ee dokter en wist bovendien lam- en stokdoofheid te gene- 
gen. Kortom, waar de geleerdste professor bij stilstond, 








BE) 


was voor hem een zeer eenvoudige zaak, die bij met 
_ geringe moeite verhelpen 
__ hem uw courant onder 
_ De j 


kon. Een grappenmaker hield 
den neus, waarin een bericht 


uit Zangweer voorkwam over zijn bezoek aldaar. Vreest 
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des dokters geduchte wrake, Langweerder correspondent, | 


en ook gij, heer redakteur van dat blad! Mijnheer wist | 
het wel, dat had die schoolmeester hem gebrouwd, maar 


ken en dan naar den minister gaan. Binnen veertien 








dagen zal ZEx. den redakteur zeker verbieden, zijn blad 
Inderdaad, het was 
vermakelijk, de hoogmoedige taal van het manneke aan 
te hooren. Gelukkig maar, dat ZEd. hier weinig men- 
schen vond, die zich daardoor geld uit den zak lieten 
kloppen. Men was wijzer en niet geneigd, der weten- 
schap een slag in het aangezicht te geven door zijn 
raad te volgen, De menschen dechten: 
„ Wanneer men ziek is, kan menboms heel spoedigweer 
(genezen, 
Door in te nemen ‚wat een arts ons voorschrijft goed te wezen. 
Maar amte slikken rijp en groen ,’tzij pillen, poeders, dranken, 
Ons door kwakzalvers aangeboôn, wie 't lust, ik zal je 
(danken. 





Antidiphterine. Sinds eenigen tijd wordt te 
Berlijn onder bovengenoemdeu naam een middel tegen 
diphteritis verkocht, en zelfs door een ,Anti-dipbterine- 
Gesellschaft”, in de Tuchstrasse No. 12 gevestigd, in 
den bandel gebracht. Het middel bleek hoofdzakelijk 
te bestaan uit chloorzure kali en ijzerchloride. 

BREE 





De Mariazeller Magentropfen” zijn, 
volgens de Industrie-blátter, in den laatsten tijd door 
een Vennootschap te Mariazell in Stiermarken gefabri- 
ceerd en worden onder den naam van „Echte Mariazel- 
ler Mageutropfen’ in den handel gebracht. Dat voor 
het bereiden van kwakzalverijen in ‘t groot zelfs Ven- 
nootschappen worden opgericht, is zeker een nieuw, doch 
te bejammeren verschijnsel. 

*Het Hoofd der politie te Beriijn heeft voor 
de tweede maal, thans onder dagteekening van 23 Mei 
1890, bij openbare afkondiging doen waarschuwen tegen 
het z.g. Schlagwasser (Lenuwwater, Beroertewater) van 
Weissmann, onder herinnering, dat Weissmann zelf 
aan beroerte is gestorven, dat het middel in geen geval 
de aangegeven geneeskracht bezit en, voor zoover het 
een stof bevat ook in de geneeskunst een enkel maal 
in gebruik, nl. tinctuur van arnica, veel te duur is. 

Ook de Nederlandsche politie zou ongetwijfeld haar 
waarschuwende stem doen hooren, indien de oplichterij 
gepleegd werd met een ander artikel, met een stof, 
waarvan de naam gewoon verstaanbaar was; nu de, 
zwendelaars echter zorg dragen alleen hun aanval te 
richten op de beurs van zieken en opgelmkkigen en den 
naam van geneesmiddel te bezigen, laat zij hen onge- 
stoord hun gang gaan, — Zal dit dan nooit veranderen ? 








Berichten van de afdeelingen. 
De Aurophone. 


Van de jeugdige afdeeling Dordrecht ontvangen wij | 
een bericht in zake de aurophone, ongeveer van den 





Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, tc adresseeren aan den Seeretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 


TA 








De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden : 
Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
ijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 
d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 


volgenden inhoud, zijnde het resultaat van een onder- 
zoek van een attest, afgegeven door iemand, die 
blijkbaar niet wist met wien zij te doen had. De 
schrijfster (van het attest) was met haren man, die 
omstreeks 45 jaren oud is, van beroep ketelmaker — 
en zooals de meeste ketelmakers (misschien alle) hard- 
hoorend of doof — afgaande op couranten-berichten, 
naar Rotterdam getrokken, ten einde daar den „dokter” 
te raadplegen. Die „dokter”’, zooals zij den man noemt, 
was Burkert. Zij hadden echter geenszins er aan gedacht, 
dat zulke eminente personen ook eminent betaald moe- 
ten worden, immers voor „geneeskundige” hulp werd, 
met bijlevering van den wonderdoenden gehoortrommel, 
eene som van f 25.— gevorderd. Het echtpaar keerde 
daarom onverrichter zake huiswaarts. : 

Doch, door de belangelooze (?) mededeelingen in de 
pers, van de goede werking overtuigd , herhaalden zij 
later hun bezoek bij den menschenvriend. Van dit be- 
zoek vertelt de vrouw , dat hij (de gehoorkunstenmaker) 
haar man „zoo’n ding in ’t oor stak”, eenige woorden sprak 
en toen zeide: „Nu verstaat ge mij toch ,”’ en zich toen 
tot de vrouw wendende : „Bravo ! dat is veel gewonnen”, 
waarop zij antwoordde: „Dat komt omdat jij zoo hard 
praat.” Hij (Burkert) antwoordde weder: „Ja, maar 
hij hoort nu beter en dat is veel gewonnen” Neen, 
zeide de vrouw, „maar jij weet met die doove men- 
schen om te gaan” enz. Doch de „geneeskundige” hulp 
was verleend en betaald moest er worden. Daar kwam 
echter de humaniteit (de echte?) van den kwakzalver 
voor den dag. „Nu, ik help je goedkoop, betaal maar 
f 15.—, maar dan moet je een attest teekenen” Werd 
het attest geschreven vóór dat de handteekening was 
gezet of omgekeerd? Dat weten wij niet! Gelooven 
wij het eerste. Volgens verhaal van de vrouw zette 
zij eerst den naam en werd daarboven het attest ge- 
schreven. Gedeeltelijk schreef zij zelf, gedeeltelijk Bur- 
kert, hetgeen b.v. blijkt uit deze woorden door ons 
afgeschreven : „... . mijn man heeft met die Aurophone 
gleich veel beter gehoort und ist 20 Jahr Tauf.” Bij 
hun vertrek beloofde hij hun (de bedrogenen) nog f 2.50 
voor ieder in hunne woonplaats of elders, die bij hem, 
door hunne aanbeveling, kwam of een instrument kocht. 

De man is echter nog even doof als vroeger en de 
brave, helaas schandelijk bedrogen arbeider, verklaart 
nu de zaak te begrijpen en liever iedereen te willen 


waarschuwen, dan door „kans op f 2.50” nog meer 


personen in den val te laten loopen. 

Onze dank aan de jeugdige afdeeling voor haren 
ĳver. Goed voorbeeld doet goed volgen ; dit tot opwek- 
king aan anderen. 








Verbod van adverteeren van geheim- 
middelen in het buitenland. 


*De autoriteiten in Duitschland laten de kwak- 
zalvers en hunne helpers niet met rust. Dank zij 
doelmatige politieverordeningen is het verbod van 
adverteeren van geheimmiddelen in Pruisen nagenoeg 


algemeen. Men heeft gemeend, of liever sommige 
helpers van kwakzalvers, die er voor zich voordeel 
mee dachten te behaíen, hebben het doen voor- 
komen, alsof dit vetbod alleen geldig was voor per- 
sonen, die ook overigens geene bevoegdheid hadden 
tot het verkoopen van geneesmiddelen en dat dus 
aan de apothekers, die middelen, onverschillig van 
welke samenstelling, mochten afleveren, ook geoor- 
loofd was te adverteeren, dat zulke middelen bij hen 
verkrijgbaar waren. 
Deze opvatting is thans op nadrukkelijke wijze 
weerlegd door de volgende circulaire, langs officieelen 
| weg ter kennis gebracht van de apothekers te 

Hamburg: „Art. 99 der geneeskundige wet verbiedt 

- ten strengste aan de apothekers het aanprijzen van 

geheimmiddelen. Bij het adverteeren van geheim- 

middelen worden tegenwoordig herhaaldelijk apo- 

thekers hier ter plaatse genoemd, als hebbende den 

verkoop op zich genomen. In ’t vervolg zal de 

Geneeskundiges Commissie in elk voorkomend geval 

strafrechtelijk doen vervolgen niet alleen het Nieuws- 
7 blad, waarin zulk een advertentie voorkomt, maar 
é ook de eigenaars van de genoemde apotheken, omdat 
zij eene gevaarlijke en nadeel aanbrengende kwak- 
zalverij in de hand werken. 

„De Geneeskundige Commissie verstaat onder ge- 
heimmiddelen, de bereidingen , welke als geneesmiddel 
worden aanbevolen en wier afzonderlijke bestand- 
deelen, zoomin als het mengsel in ’t geheel, van- 
wege den Staat als artsenij is bekend gemaakt of 
overigens van algemeene bekendheid is en wier 
werking van bevoegde en wetenschappelijke zijde niet 
is vastgesteld of beschreven. 

„Hamburg 1 Mei 1890. 

(w.g.) Dr. Kraus, Medicinaal-raad.”’ 





: Maatregelen tegen geheimmiddelen 
in het buitenland. 


’t Wordt waarlijk een beetje te gek: Nederland, 
dat een geheele reeks van geneeskundige wetten 
heeft om er, zoo te zeggen, voor te waken dat 
aan de inwoners in dagen van ziekte goede genees- 
kundige hulp en deugdelijke geneesmiddelen zullen 
worden verstrekt, blijkt langzamerhand geheel alleen 
van bijna alle landen vryelijk open te blijven voor 
de schaamtelooze exploitatie van buitenlandsche 
kwakzalvers die hunne geheimmiddelen onder den 
paam van zoogenaamde specialités invoeren. 

In Duitschland mogen zij niet meer geadverteerd 
worden, in Oostenrijk zijn ze verboden, indien er 
werkzame bestanddeelen in voorkomen, in Engeland 
wordt er een miet onaanzienlijk invoerrecht van 
geheven, in Rusland moet de Regeering telkens 
een speciale vergunning tot invoer verleenen , het- 
geen tegenwoordig slechts zelden geschiedt, Spanje 
heeft den invoer geheel verboden en thans bericht 
het Duitsche Handelsarchief, dat Turkije dit voorbeeld 
heeft gevolgd. De invoer van alle zoogenaamde 
geneeskundige speciaalmiddelen, waarvan de samen- 

„ stelling niet is bekend gemaakt aan de Keizerlijke 
Artsenijkundige School en door deze zijn goedge- 
keurd, is verboden, en artseniĳjkundige bereidingen 
in Turkje vervaardigd, waarvan de formules niet 
bij genoemde school zijn overgelegd, worden in 
beslag genomen. 

Wij zeiden het reeds bj herhaling : niet juist deze 
voorbeelden zouden wij precies ter navolging wen- 
schelijk achten voor ons land, doch het niets doen 
van Nederland tegenover de buitenlandsche kwak- 
zalvers en hunne advertenties komt ons hoe langer 
hoe meer bedenkelijk voor. 





Ë De Aurophone. 

Ei In ons vorig nummer gaven wij reeds eene kleine 
Ee aanwijzing omtrent een instrument, dat door een 
7 zekeren heer H. BurkerTt, vertegenwoordiger der 
Bd Aurophone Company, werd aangeprezen o.a. in de 
We: volgende bewoordingen: 

Ù DOOVEN 

ee wordt het gehoor teruggegeven door de opgang 
____gemaakt hebbende uitvinding de Aurophone. Enz. 


____Zie b.v. Utrechtsch Prov. en Stedelijk Dagblad van 
Woensdag 11 Juni 1890, Tweede blad. 
Genoemde Burkert logeerde in het hôtel des 
Pays-Bas te Amsterdam, was ook in Rotterdam, 
_Zoetesteeg no. 9, in Utrecht in het Kasteel van 





Antwerpen. Wie weet waar hij nog meer wasen 
waarhenen hij nog gaan zal. In bedoeld nummer 
van ons maandblad schreven wij: Ziehier hetgeen 
wij op dit oogenblik weten. Dat was nog niet 
veel, doch reeds genoeg om, gedachtig aan de oor- 
trommels van Nicholson, het publiek te waarschuwen 
voor de aurophene. Een ĳverig strijder in onze 
gelederen — zelf hardhoorend — zond bovendien 
nog een stukje in het bovengenoemde Utrechtsche 
Dagblad in, eveneens met het doel het publiek te 
waarschuwen. | 

„De aurophone is afkomstig van Nicholson”, 
zoo schreven wij, „en wie lezen wil hoe groote 
kwakzalver hj is, leze het maandblad, waarin wij 
over hem schreven.” 

Wij wenschen nu echter onze lezers en wie 
belang stelt in de vaak, nader bekend te maken 
met de aurophonen-zwendelarij. Leest en .... 
koopt aurophone noch oortrommels: het is kwak- 
zalverij in de hoogste mate. 

Zooals wij reeds meldden richtte onlangs Nicholson 
in Londen op: „The Aurophone-Company Limited’, 
waarmede hj, vaar wij vernemen, ten doel heeft 
de mislukte oortrommelzaak weder in de hoogte te 
werken. Daar verscheen de advertentie van Burkert, 


vertegenwoordiger van „The Aurophone-Company.” 


Daarbij ontbreekt het woord „Limited”. Zijn 
Nicholson en Burkert compagnons of concurrenten ? 
Wij wisten het nog niet en noemden dus slechts 
beide namen naast elkander in een en hetzelfde 
artikel. Het woord aurophone is daarvan de oor- 
zaak. Trouwens de geheele zaak is een oor-zaak. 

Dàt schrijven van twee kanten was natuurlijk 
voor Nicholson en Burkert geen aangename zaak, 
hetgeen o. a. daaruit bleek, dat Burkert een bezoek 
bracht aan onzen secretaris-penningmeester, met 
het doel hem te verklaren dat hij met Nicholson 
niets te maken heeft, doeh was afgezonden door de 
Aurophone-Company, gevestigd te Londen, Baker- 
street no. 39, welke company, volgens hem, eene 
vereeniging van geneesheeren zou zijn, waarvan een 
zekere heer J. Harre directeur is of zou zijn. 
Tevens sprak hij ter loops van Nicholson als: een 
poolsche jood, die uit Parijs zou weggejaagd zijn. 

Twee zaken trokken toen onze aandacht. Ten 
eerste dat ons den 18den Mei van uit Londen 
bericht was gezonden dat Nicholson kamers had 
gehuurd in de Bakerstreet, ten tweede dat eene 
vereeniging van geneeskundigen, een niet-genees- 
kundige uitzond om dooven te onderzoeken. Vol- 
gens Burkert's eigen verklaring toch is hij geer 
geneeskundige. 

Van een lijder aan doofheid, die na velerlei vruch- 
telooze pogingen om genezen te worden, zich nu 
tot Burkert wendde, ontvingen wij een schrijven 
omtrent zijne ervaring, waaraan wij, met zijne toe- 
stemming, het volgende ontleenen. 

Steeds las de schrijver met aandacht de nieuws- 
bladen, of er ook het een en ander gevonden was 
dat hope gaf. Hindelijk las hĳ in het N. v.d. Dag 
de advertentie van H. Burkert. Hij schreef aan 
diens adres in Amsterdam om nadere inlichting en 
ontving ten antwoord, dat de uitvinder, dr. Harte 
te Londen, het grootste succes behaalde met zijn 
instrument even als Burkert zelf in het Hotel des 
Pays-Bas te A. De instrumenten, van goud zijnde, 
waren onzichtbaar in het dragen en kostten f 30. 

De schrijver vatte het plan op den heer Barkert te 
consulteeren en begaf zich naar Rotterdam, waar- 
heen Burkert intusschen vertrokken was. Hij trof 
aldaar behalve B. een heer en dame aan, welke 
laatste, zooals hem gezegd werd. een paar dezer 
instrumenten in de ooren had en beweerde doof te 
zijn geweest, doch nu, dank zij die aurophone, 
uitstekend te hooren. 

Schrijver werd door Burkert onderzocht en na 
de ooren inwendig te hebben bekeken, zeide dez-: 
„U hoort met het rechter oor het best,’ waarop 
de patient, die juist rechts doof is, antwoordde dat 
hij integendeel met het linkeroor beter hoort. Hier- 
door scheen B. eenigszins uit het veld geslagen. 
De heer, die met de dame bij dit onderzoek tegen- 
woordig was, moest toen ook een kijkje nemen, 
waarna beiden een gesprek begonnen. Dit, zoowel 
als de aanwezigheid der dame, die toch ook patiente 
was (?), kwam schrijver vreemd voor en deed hem 
argwaan opvatten of het zaakje wel geheel in den 


haak was. Hij richtte daarom de vraag aan B. of 
die heer ook dokter was, waarop door B. schoor- 
voetend : „ja! geantwoord werd. „Intusschen’’, 
beweert schrijver, „was ik niet gerust en nam mij 
voor het drietal goed in het oog te houden.’ Hij 
kocht een paar van de instrumenten, stak die dadelijk 
in de ooren, en bevond dat hij minder goed hoorde 
dan te voren, waarop B. zeide dat dit mettertijd 
wel in orde zou komen. Om zooveel mogelijk 
zekerheid te hebben, vroeg hij aan D. wat deze dacht 
van de oortrommels van Nicholson. B. noemde dat 
zwendelarij. De som, dertig gulden, vond schrijver 
wel wat hoog; hj trachtte dus eenige vermindering 
in prĳjs te krijgen, hetgeen hem ook werkelijk 
gelukte. Voor f 25 ontving hj de auropbone, 
doch B. moest zich, op zijn aandringen, tevreden 
stellen met f 15 en de verzekering dat hj, indien 
het bleek dat de aurophone aan het doel beant- 
woordde, de resteerende f 10 later zou toezenden. 
Die f 15 zin alvast binnen, zal B. gedacht hebben. 

Intusschen bleek het den schrijver niet, of de 
heer Burkert dan wel de andere heer „de baas van 
't spul” is. Wel weet hj, dat het geld, door hem . 
op de tafel neêrgelegd, verdween en dat het niet 
B. was die het daarvandaan had weggenomen. Hij 
vroeg zich zelf af (hetgeen ons zeer wel mogelijk 
toeschijnt) of dat drietal, de heeren en de dame, 
steeds te samen werken om dooven te genezen (?). 

Schrijver is naar huis vertrokken en heeft langen 
tijd de aurophone gedragen, steeds op eene gunsti= 
ge werking wachtende, doch het dragen van die 
instrumenten was hem dikwijls niet mogelijk, we- 
gens pijn en jeukte, terwijl, wanneer hij doorzette, 
het bloed „mij naar boven steeg. „Dit, gevoegd 
bij de zekerheid, die ik reeds had dat ik geen 
greintje beter kon hooren, deed my besluiten er 
mede op te houden; ik bevind mij oneindig veel 
beter zonder die lastige dingen.” 

Men zou hier kunnen opmerken, dat de pijn en 
jeukte het gevolg zijn daarvan, dat de patient die 
dingen slecht geplaatst heeft, doch dan bewijst dit 
tegen de positief uitgesproken woorden van de 
aurophone-company, „dat bĳ (de aurophone) met 
gemak in het oor gestoken en daaruit genomen 
(kan worden) door den patient zelven, zonder eenige 
hulp.” 

Wi zeggen hartelijk dank aan den schrijver, die 
zoo welwillend was ons zoo volledig mogelijk zijne 
wederwaardigheden en indrukken mede te deelen, 
Ook ons kwam deze handelwijze van B. met de 
overige personen en de gelegenheid tot „afdingen'’ 
(waarbij men onwillekeurig denkt, hebben is hebben 
en krijgen is de kunst) minstens genomen zeer 
vreemd voor. Wij besloten dus nadere inlichtingen 
in te winnen en zijn zoo gelukkig het volgende te 
kunnen mededeelen, aan de haud van een onzer 
gewaardeerde medewerkers. 

„Burkert was en is, naar ik verneem, nog steeds 
werkzaam voor Nicholson.” Aldus begint zijn schrij- 
ven over deze zaak. Wie ous artikeltje in het vorig 
nummer van dit maandblad las, vindt daarin gewag 
gemaakt van een Duitscher met name Voigt. Deze 
uu, die eveneens onder Nicholson werkzaam was, 
later zijn geld onder de firma John Hill en Co. ver- 
speeld heeft en nu tracht dat in Mexico, waarheen hij 
vertrokken is, terug te winnen, kende Burkert zeer 
goed. Burkert kan het ons waarlijk niet kwalijk 
nemen, dat zulke kameraden hem zeker niet in beter 
daglicht stellen voor onze oogen. Maar buitendien 
is het niet waar wat Burkert zeide, dat Nicholson 
uit Parijs is weggejaagd, evenmin dat hij een Poolsche 
jood is. Trouwens Nicholson's uiterlijk doet ons 
volstrekt niet denken aan het joodsche type. Gaan 
wij nu na wat de aurophone-company is, dan her- 
inneren wij er aan dat ons in Mei bekend was dat 
Nicholson kamers had gehuurd in Bakerstreet. 

Het huis in Bakerstreet no. 39 nu bestaat, be= 
halve uit een winkel, beneden, uit eenige verdiepingen, 
van welke de eerste en tweede op ieder van hare 
drie ramen het opschrift dragen: „Aurophone-Co.”’, 
Op de voordeur, zijnde de private opgang van 
den winkel, leest men op een koperen plaat 
eveneens. „Aurophone-Co.’’, terwijl de deur steeds 
geopend wordt door een Pageboy, een jongen in 
livrei. Welnu, 63 Chancery Lane, het kantoor 
van Nicholson’s oortrommels, (zie December nummer 
1889), later kantoor van Nicholsons’s Aurophone-Com- — 
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pany Limited (zie Juni-nummer 1890) en 39 Baker- 
street, is vrijwel een en hetzelfde en indien men slechts 
een paar oortrommels kocht van Nicholson, en het in- 
strument van 63 Chancery Lane en dat van Burkert, 
em diete zamen vergeleek, zou men al spoedig ont- 
waren dat het een en dezelfde zaak is. Maar grooter 
bewijs nog voor dit ons beweren is Nicholson’s 
eigen getuigenis, dat hij aandeelen heeft in de 
Aurophone-Company. Uit dit alles blijkt ons 
duidelijk genoeg dat hier eerder van samenwerking 
dan van concurrentie sprake is. 

Dat Barkert als afgezant van eene vereeniging van 
doktoren werkzaam is, wordt daarmede ook al 
weder zeer onwaarschijnlijk. Nicholson toch is geen 
doetor. Wel noemde hy zich indertijd zoo, doch 
na zijne beboeting in Parijs — en daarop doelde 
misschien Burkert in zin gesprek toen hij sprak 
van „weggejaagd uit Parijs’ — geeft hij zich een- 
voudig als Nicholson. Te verwonderen is het 
trouwens van iemand als Nicholson niet dat hij 
maatschappijen opricht om aan duiten te komen, 
daar hiĳ, naar wij vernemen, veel geld verloren 
heeft met aandeelen op speculatie genomen in een 
schouwburg, in Oxfordstreet, met name de Princes, 
welke schouwburg, voor eenigen tijd geopend, niet 
aan de gekoesterde verwachtiugen voldoet. Wie 
onzer lezers nu nog weet wat wij over Nicholson 
en zine oortrommels schreven in December 1889 
en de opmerkenswaardige verbinding der Aurophone- 
Company met Nicholson en Burkert nagaat, komt 
met ons tot het besluit dat de „Aurophone” een- 
voudig beschouwd moet worden ais delokvogel om 
het geld van goedgeloovige Nederlanders in den 
zak van een paar handige kwakzalvers te lokken. 
Van ganscher harte hopen wij dat onze onthullingen 
gelezen worden dooralle dooven in Nederland en zij 
daardoor weerhouden worden zich over te geven 
aan de aurophone-zwendelari. 

Wij wijzen bij deze gelegenheid nog even op 
eene kleine verandering , die een zekere Silberstadt, 
eveneens in Londen, en voor wien wij in ons De- 
cember-nummer reeds waarschuwden, in zijn optreden 
heeft gebracht. Hij noemde zich oorspronkelijk 


Dr. E. J. Silvertown en had zich voor eigen reke- 


ving in Chancery Lane geëtabliseerd, waar hij een 
olie.voor doofheid, pillen enz. voor andere kwalen 
vervaardigde. Nu is hĳ gevestigd als Reverend (in 
het Hollandsch Predikant) en miet meer doctor, in 
Imperial Buildings, Ludgate Circus, London. Wel- 
cht heeft hij gehoord van Nicholson's vervolging 
in Parijs voor het zich uitgeven als dokter en ver- 
anderde hij, daardoor bang geworden, den titel in 
die van Rev. Ook voor dezen kwakzalver gaat van 
ons een waarschuwing uit aan het Nederlandsche 
publiek. 

Ten slotte nog de mededeeling dat het jonge 
mensch met name Geo. C. Cardnell, die in dienst 
van Nicholson voor Dr. Mountain doorging, en 
dit trouwens nog doet, in de Imperial mansions, 
Oxford street, ook secretaris is vau de Aurophone- 
Compagoy Limited, 63 Chancery Lane. 

Voor nadere bijzonderheden houden wij ons aan- 
bevolen, opdat wij ook in deze zaak onze onthul- 
lingen kunnen volmaken ten dienste van onze 
landgenooten. 





De echte bloedzuiverende pillen van 
de Heilige Elisabeth. 

De kwakzalvers ontzien zich niet zaken of namen, 

die anderen heilig zijn, ’t zij uit een godsdienstig, 


% zij uit een wetenschappelijk of maatschappelijk 


oogpunt, voor hun doel te gebruiken. 

Ja zelfs zin het juist die zaken en namen, die 
dienen moeten om aan hunne middelen een zeker 
cachet te geven; men denke slechts aan de Urbanus- 
pillen, St. Jacobs-maagdroppels, zalf van het Roode- 
leruis, Boerhavensche kruidenthee enz. 

Op een ander voorbeeld hebben wj thans te 


„wijzen, n.l. op de pillen hierboven genoemd als die 


van de H. Elisabeth. Eene dame kreeg bij haar 
verblijf te Carlsbad van een hôtelhouder den raad 
die pillen te gebruiken, doch was verstandig genoeg 
haar geneesheer te raadplegen of een voortdurend 
gebruik ook schaden kon. 

Op verzoek van dien geneesheer hebben wij het 


onderzoek der pillen op ons genomen en kunnen 


Se nu met volle overtuiging zeggen, dat van hun voort- 
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durend gebruik ongetwijfeld schade voor de gezondheid 
te verwachten is. 

Wij willen daarom iets meer van dat middel 
mededeelen : ; 

De echte bloedzuiverende pillen van de H. Eliza- 
beth worden onder de gewone kwakzalverstermen 
in den handel gebracht. Voor 1001 kwalen van 
maag, ingewanden, lever en milt, van asthma, long- 
ziekten, galziekten , hoofdpijn, duizeligheid en wat 
al niet meer, zijn zij het meest doeltreffend genees- 
middel. Ze zijn beter dan alle andere middelen, 
of, zooals in de gebruiksaanwizing staat : 

„Die Pillen der heil. Elisabeth werden in den 
„meisten Fällen allen anderen Abführmitteln vor- 
„gezogen; ihr Verdienst drückt sich in den folgenden 
„Worten aus: die Gesundheit wieder herstellen oder 
„cu unterhalten.” 

Verder heet het nog van deze pillen: „dat zij 
als purgeermiddel werken zonder de maag te ver- 
moeien of eenig orgaan te verzwakken, zoodat zij 
nòch een voorschrift van een geneesheer nòch een 
verandering in de gewone levenswijze noodzakelijk 
maken.” 

Wie nu, even als wij en zeker als velen onzer 
lezers, zoo’n beetje op de hoogte begint te komen 
van de kwakzalvers-reclames, zou reeds alleen wegens 
de wijze van aanbeveling deze pillen veroordeelen ; 
er zjn echter nog andere gronden, die tot een 
ernstige waarschuwing tegen deze kwakzalverij uood- 
zaken. Het onderzoek der pillen, verricht door het 
lid onzer vereeniging, den heer B. A. van Kerer, 
Apotheker te Amsterdam, heeft aangetoond, dat zij 
in hoofdzaak bestaan uit aloë en poeder van 
gentiaanwortel. Dus aloë, het gewone bestanddeel 
van de Holloway-, Zwitsersche-, Urbanus-, Schreu- 
ders-pillen enz. enz., aloë tegen welker langdurig 
gebruik wij, op gezag van de meest bevoegde per- 
sonen, onophoudelijk waarschuwen en waarvan het 
een leugen is te zeggen, dat het „als purgeermiddel 
werkt, zonder de maag te vermoeien of eenig orgaan 
te verzwakken.” Integendeel, de aloë oefent een sterk 
prikkelende werking uit op den darm, een prikkel 
die, op den duur, gevaarlijk voor het leven kan worden. 

De fraai bewerkte, versuikerde pillen, die door 
Neusrein te Weenen in den handel worden gebracht, 
zijn een bekende kwakzalverij onder een aanlok- 
kenden naam, 

Men is dus gewaarschuwd. 





Haargroei. 

De haarmiddelen schijnen zich als bij uitstek te 
leenen om het groote publiek te bedotten en eigen 
zak te spekken. Telkens en telkens komen er weer 
nieuwe voor den dag; allen zijn eenig en onfeilbaar; 
en — het getal kaalhoofdigen vermeerdert. 

Dit verwondert ons miet, want meermalen hebben 
wij er op gewezen, dat het terugkrijgen van een 
vroegeren haartooi (b. v. na een ziekte) van het 
een of ander haarmiddel geheel onaf hankelijk is, 
maar wat ons wel verwondert is het feit, dat dui- 
zenden hetzelfde verschijnsel als wij waarnemen, 
maar toch hun geld aan de haarkwakzalvers weg- 
‚werpen. Haarwaters en haarzalven betwisten elkaar 
den voorrang, zoowel binnenlandsche als buiten- 
landsche. Nederland levert verscheidene van die 
fabrikaten, waarop wij reeds meermalen wezen ; 
thans moeten wij even de aandacht vragen voor 
een nieuw (?) middel, d. w. z. een middel dat wy 
nog niet besproken hebben. 

De volgende advertentie deed ons daarmee ken- 
nis maken: 

„De schoonste vinding der 19e eeuw. Haargroei. 
Deze Haargroei is het eenig bestaand middel om 
het Haar, hetgeen door Klieren of andere Haar- 
ziekten verloren is, al zijn de kale plekken nog 
zoo groot of verouderd, zeer snel met gezond en 
dik Haar te doen hergroeien. f 1.25 per Doos, 
fr. p. p. f 1.40. Eenig Agent M. Franssen, St. 
Luciënsteeg 7, Amsterdam. Men late zich niet 
misleiden door gekochte Attesten.” 

Nu, op attesten waren wij niet erg gesteld; ge- 
kochte of andere, wij kennen de waarde daarvan, 
zoodat wij ’t maar raadzaam achten, door eigen 
onderzoek ons een opinie over dit „eenig bestaand 
middel’ te vestigen. 

Wij kochten een doos en vonden als gebruiks- 
aanwijziog het volgende: 





„Door tweemaal per dag van deze Haargroei op 
het hoofd te smeeren, zal men alle mogelijke kale 
plekken, door welke oorzaak ook ontstaan, zeer 
spoedig met gezond haar doen hergroeien. 

J. T. Mulder.” 

Vermoedelijk is deze Mulder de fabrikant; of hij 
tevens de uitvinder is, kunnen wij miet beslissen. 

Ons hid, de heer B. A. van Keren, Apotheker te 
Amsterdam, onderwierp den inhoud der doos aan 
een onderzoek en vond dat het eenig middel uit 
niets anders bestond dan uit een gemakkelijk ver- 
zeepbaar vet — veel overeenkomende met ossen- 
mergvet — dat met bergamotolie, en misschien 
ook nog citroenolie, welriekend was gemaakt. 

Dus een zeer eenvoudige soort van pommade, 
die met een paar stuivers ruim betaald is en die 
— dit gelooft ieder toch ‘wel — niet het wonder 
zal verrichten, dat er van verhaald wordt. 

Wanneer men iemand zegt: koop voor een stui- 
ver ossenmergvet, doe er een paar droppels berga- 
motolie in, smeer van dit mengseltje tweemaal 
daags op uw hoofd en alle kale plekken, nog zoo 
groot of verouderd, zullen spoedig met dik haar 
worden begroeid — dan zal hij ’t niet doen ; wan- 
neer echter een of ander „agent’’ hetzelfde, onder 
een anderen naam, voor veel geld, aanbeveelt, dan 
zijn er nog altijd lichtgeloovigen genoeg, die niet- 
tegenstaande de herhaalde waarschuwingen toch in 
den val loopen. 

De „Haargroei’”’ behoort tot dezelfde familie als 
de Pommade Medicinaal van Wijngaarden, de 
Haarpommade van Anna Cisllag en de Phöniz- 
pommade (zie Maandbl. October ’S7 en Mei ’89), 
allen mengseltjes zonder eenige waarde, die welis- 
waar geen kwaad doen, maar ook volstrekt geen 


goed, 'tgeen ten onrechte van hen wordt beweerd 
Géraudel’s purgatief. 
In No. 2 van dezen jaargang beloofden wij op 


dit middel terug te komen; het onderzoek verricht 
door ons lid, den heer D. van per Weerp te Kam- 
pen, stelt ons thans in staat orze belofte te ver- 
vullen. 

Wij brengen in herinnering, de lezers van enkele 
onzer groote dagbladen zullen het weten, dat het 
purgatief op de volgende wijze — doch tevens ver- 
sierd met een fraai prentje — wordt aanbevolen : 

KRACHT EN SCHOONHEID. 

» Volmaakte gezondheid, uitmuntende spijsvertering, 
lichamelijke kracht, frissche en rozenroode gelaatskleur, 
regelmatige slaap, Dusdanig zijn de resultaten, ver- 
kregen door het regelmatig en voortdurend EE van 
Géraudel’s Purgeermiddelen. 

Een enkele Tablet, gezogen of tusschen de taan 
geknapt een kwartier voor het ontbijt of het diner, 
is voldoende een der snelste uitwerkingen te verschaf- 
fen en zonder de minste buikpijr. 

Het Géraudel's Purgeermiddel, in tabletten van de 
afmeting van eene Vichy-Pastille, bezit laxeerende en 
merkwaardig verkwikkende eigenschappen. Gezogen of 
tusschen de tanden geknapt zijn zij voor de lastig in- 
nemende vrouwen en de teergevoeligste kinderen eene 
ware lekkernij. De mannen in de kracht des levens, 
de griĳjsaards welke een slechte spijsvertering hebben, 
diegenen waarvan de zittende levenswijze eene opwek- 
king der spijsverteringsorganen vordert, moeten het 
regelmatig gebruiken. De Gal, de Slijmachtige vochten, 
de vochtigheden in het Bloed, de Verstopping, de 
Hoofdpijnen, de Migraines verdwijnen in zeer korten 
tijd. De huid des gelaats verheldert zich en de opge- 
ruimdheid herkomt met de gezondheid en de frischheid 
der gelaatskleur. Men vindt het Géraudel's Purgeer- 
middel in alle Apotheken. De doos, bevattende 18 
purgaties, kost in Frankrijk 1 fr. 50. Twee tabletjes 
als monsters worden aan iedereen toegezonden, welke 
er de frauco aanvrage om doet aan den heer za, 
Apotheker te Sainte-Ménehould (Frankrijk).” 


Welk stof, welk wonderbaar nieuw geneesmiddel 
zou het nu wel zĳn, dat die laxeerende en merk- 
waardig verkwikkende eigenschap bezit en waarvan 
de eer der uitvinding aan GÉraAupeL toekomt ? 

Och lezer, het is een oud, bekend middel, 
jalappe en niets anders, want het beetje zoethout- 
poeder , gom en pepermuntolie, dat de jalappe in 
de tabletten vergezelt, oefent geen laxeerende 
werking uit. 

Voor zoo’n beetje jalappe nu, in koekjes gebracht 
(die niet eens gelijk van grootte zijn), betaalt men 
aan GEÉraAupeL f 9,75 en, wat veel erger is, loopt 
men groot gevaar zin gezondheid te verwoesten. 
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„1887 door de Redactie geschreven werd: 


zak er 2 LS pd ee an et d < Ei k li % 2 3 uti 
EEN DEE EERE 
1 é 4 « se 4 . n . 3 4 p pn 
k it j 


* 


Want het is een onomstootelijke waarheid, dat het 


regelmatig gebruik van sterke purgeermiddelen 
— waartoe de jalappe behoort — in staat is zelfs 
de sterkste gestellen te ondermijnen, en toch zegt 
GÉRAUDEL maar zonder eenig bezwaar : „Grijsaards, 
welke een slechte spijsvertering hebben moeten het 
regelmatig gebruiken”. *) 

De bewering in de aankondiging , dat de tablet- 
ten, voor de lastig innemende vrouwen en de 
teergevoeligste kinderen een ware lekkernj is, 
moge, wat de smaak betreft, waar zijn, ontegen- 
zeggelijk is ook waar, dat deze lekkernij er een is 
van de gevaarlijkste soort. 

_ In de gebruiksaanwijzing bij het Purgatief ge- 
voegd, lezen wij, even als bij de Pastilles Géraudel, 
het bekende teer-praeparaat, veel geleerds over gal, 
maag en ingewanden, beschouwingen, zeer geschikt 
om den leek te bedotten, wij plaatsen daartegenover 
onze nuchtere waarschuwing. 

_*) Wij cursiveeren. 


Ingezonden. 
Geachte Redactie! 

Hoewel het Maandblad zeer terecht zich nooit inlaat 
met politieke beschouwingen, zult gij raar aanleiding 
van het stuk „Kwakzalverij in boeken” in uw vorig 
nommer mij de opmerking veroorlooven, dat de vuile 
werken van Rerrav, Weiss, La Merr, Günzr (een kost- 
baar geheim) en anderen, in welke voor de jeugd zeer 
gevaarlijke leeringen worden voorgebouden, boeken die 
in handen komen van gympasiasten, leerlingen der hoo- 
gere burgerscholen, peusionaten en seminaria, nooit 
worden geadverteerd in bladen van clericale richting, 
noch uitgestald bij boekhandelaren van dezelfde kleur. 
Niemaud zal ooit die werken b, v. in de Tijd, de 
Standaard, de Maasbode, de Heraut en het Huisgezin 
geadverteerd hebben gevonden. 

Het buitenkansje geld te slaan uit boeken, wier 
lezing ik bijna even verderfelijk acht voor de jeugd 
als het bezoeken van bordeelen, gunnen zich uitsluitend 
en alleen uitgevers van liberale bladen. Telkers kan 
men die schandelijke lectuur o. a. in het N. wv. d. Dag, 
Zondagsblad en anderen aanbevolen vinden, Deze uit- 
gevers kan men miet genoeg herhalen hetgeen reeds in 
„Wij willen 
enz. (zie no. Juni van dezen jaargang kolom 9), Geene 
excuses en uitvluchten van „moeielijkheid en onbilliĳk- 
heid, contrôle uit te oefenen op advertentiën” zijn dus 
aan te nemen voor deze uitgevers, die de verspreiding 
en populariseering van immoreele boeken en daardoor 
ook die van ouzedelijke gedachten on daden helpen be- 
vorderen en in de hand werken, alleen ter wille van 
eenige rijksdaalders! Staat het peil der zedelijkheid 
voor de uitgevers van liberale bladen lager dan dat 
der clericale? Wij zouden dit inderdaad moeten aan- 
nemen. 

Uwe taak zou voorzeker reeds aanmerkelijk worden 
gesteund, indien onze liberale pers het voorbeeld 
volgde der clericale, althans die advertentiën ter opname 
in hare kolommen te weigeren, welke met het ken- 
nelijk doel geplaatst worden, onzedelijke kwakzalvers- 
lectuur in handen te brengen van de jeugd, zoowel van 
jongens als van meisjes. En dat het kwaad door die 
boeken verspreid niet gering is te schatten, bewijst niet 
alleen het feit, dat zij in bijna alle talen zijn overgezet, 
maar ook dat de Hollandsche vertaling van Lia Merr's 
werk tal van herdrukken heeft beleefd. 

Geeft echter de clericale pers het verblijdend ver- 
schijnsel te aanschouwen, in afwijking der liberale, 
met ons hand aap hand te gaan, waar het geldt onze- 
delijke kwakzalversboeken met uiet genoeg te prijzen 
en te waardeeren ijver te weren, aan den anderen kant 
biedt zij het treurig schouwspel aan, met bare zaster- 
pers in elk opzicht mede te gaan, waar het betreft de 
verspreiding van andere kwakzalversmiddelen te bevor- 
deren. Dagelijks ziet men de laatste kolommen hunner 
bladen milddadig opengesteld voor de aanprijzing van 
allerlei „humbug der kramers in geheime medicamen- 


ten. En bleef het maar bij het adverteeren ! Gedistin- 


geerde personen, verheven in rang en stand, door in- 


vloed, wetenschap en talent boven het grootste deel 


der bevolking, ontzien zich dikwijls niet, lieden van 
twijfelachtig allooi en dito reputatie de behulpzame 
hand te leenen! Reeds werd er door de Redactie op 
gewezen, o. a. in het No. van Jan. 1890 in zake een 
ingezonden stuk over de carolus-medalie, hoe jammer 
het is dat Heeren geestelijken, prioressen van kloosters, 
meermalen attesten, dikwijls ter goeder trouw, somwijlen 


en _ zonder aan de gevolgen te denken, afgeven aan erkende 
___kwakzalvers. 


Ook is het algemeen bekend, hoewel wij het volstrekt 
niet rekenen onder de kwakzalverij die wij bestrijden, 


dat in kloosters, pensionaten enz. enz. een bizondere 
_ liefhebberij bestaat in ’t medicineeren. Eenige dezer 
Nee | 
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gestichten houden er een keurig apotheekje op na, waar 
een bedrijvigheid heerscht van belang. In mijn jeugd 
gold het als twijfelachtige aanbeveling, dat de ‚Mon- 
sieur’’ van het pensionaat, de » Rector’ van het Gym- 
nasium iets aan de geneeskunst deed. 

Zalven tegen doorliggen (middelen die doorgaans 
geen kwaad doen, hoewel er dikwijls betere bestaan) 
kunnen nog van Zusters gratis verkregen worden. Zij 
stonden in hoogen roep kankergezwellen te kunnen ge- 
nezen en verheugen zich nog heden ten dage in een 
grooten toeloop. Ik herhaal dat dit geschiedt ter goeder 
trouw, kosteloos zelfs, met ket edele doel vooral armen 
en minder met stoffelijke goederen bedeelden van kwa- 
len te genezen. Slechts behoef ik uit dit gilde Frère 
Jacques te noemen, die toenmaals voor zijn tijd terecht 
beroemd was in de kunst steeuen uit de blaas te ver- 
wijderen. Deze brave broeder, een tweede pater Damiën, 
redde door zijn handigheid en kuust honderden van 
steenlijders van een wissen dood, reisde van stad tot 
stad heel Europa door en leefde van liefdegiften, die 
dankbare patienten hem aanboden. Tempora mutantur 
en Scientiae in illis! De wetenschap, vooral de genees- 
en heelkunde, is in de laatste halve eeuw met reuzen- 
schreden vooruitgegaan en wordt niet merr beoefend 
en geleerd in kloosters, zooals vroeger. 

Broeders die heelkunde uitoefenen, bestaan uiet meer; 
ook weten de Begijnenzusters niets van kanker en au- 
dere gezwellen. 

Ongelukkig voor de lijdende meuschheid lief hebberen 
echter deze en enkele Geestelijke Heeren nog gaarne 
in ’t medicineeren en werken hierdoor direct of indirect 
de kwakzalverij in de hand. De gevallen, die ons hier- 
over bekend zijn, liggen voor het grijpen. 

Uit mijne praxis wil ik hier de volgende ziektege- 
vallen aanhalen. 

Een man met een klein gezwel op de tong, kwam 
mij raadplegen eenige dagen nadat ik mij in het stadje 
X. gevestigd had. De diagnose was mij niet helder, 
maar ik zag de zaak al dadelijk zeer ernstig in. Ik 
stelde een consult voor met een professor en reisde 
met mijuen patient naar Amsterdam en Utrecht. Eene 
operatie werd door de hooggeleerden afgeraden, omdat 
het gezwel achter aan de tong gevestigd was en reeds 
op de keel was overgegaan. Er bleef voor mij niets 
anders te doen dan het lijden van den man te ver- 
lichten en zoo mogelijk zijn leven te verlengen. 

Ik maakte den toestand aan de familie bekend, maar 
deze en ook de patient wilden het verderop zoeken , 
want die „hangt die verlangt” zeiden zij. De patient 
trok toon naar de Zusters Begijnen, die den raad ga- 
ven dat de Docter in het gezwel een flinke snede moest 
verrichten. 

De Hoogleeraren en ik hadden de zaak als een 
„Noli me tangere” (kruidje roer mij niet) beschouwd 
en ik dankte er dus voor den raad der Eerw, Zusters 
ten uitvoer te brengen. 

Daarna reisde de man naar een Geestelijke, die den 
roep had zeker dergelijke kwalen te kunnen genezen. 
Deze schreef een gorgeldrank voor, bestaande uit eene 
verzadigde oplossing van keukenzout in sterken cognac. 
Van dit oogenblik af begon voor den man eene ware 
marteling, want, terwijl hij tot nu toe voor pijnen was 
gespaard gebleven, veroorzaakte het bijtende vocht op 
de opene wonde een onnoemelĳke smart en verkortte 
stellig zijn levenstijd. 

Het tweede geval dat ik hier beschrijf geldt zijne 
vrouw en kan als bewijs strekken, dat sommige heeren 
Geestelijken de kwakzalverij bevorderen. 

Kort na zijn overlijden maakte zij zich zeer ongerust 
over een kuobbeltje in de borst en daar haar echtge- 
noot aan kanker gestorven was, meende zij, dat die 
kwaal bij haar was overgeslagen (een geĳïĳkte term bij 
leeken). Ik trachtte haar gerust te stellen, door te 
verzekeren, dat vele vrouwen knobbeltjes in hare bor- 
sten hebben, dat hare ziekte niets te maken had met 
die van haren overledene man, dat zij niets beduidde 
en dat ik die kwaal voor een tientje wilde overnemen. 

„Docter, zoo vermaande zij, »spot niet met mijn 
kwaal.” 

De vrouw was niet te overtuigen, niettegenstaande 
de krachtigste redeneering. Zooals gewoonlijk, kwamen 
buurvrouwen ook al spoedig met geleerdheden aandra- 
gen en het duurde niet lang of een Geestelijke boorde 
van het geval. Deze trok midden in den winter met 
haar naar Parijs, waar een gesticht bestaat, analoog 
aan dat van Winperinx te Brussel en dat geexploiteerd 
wordt door eenen mijnheer, naar ik meen, Trrupri. 

Na een verblijf van 8 weken, gedurende welke sterke 
trekpleisters werden geappliceerd, kwam de vrouw 
gezond terug evenals zij was heengegaan, maar de 
knobbeltjes in haar borst waren even groot gebleven, 
zooals mij na onderzoek bleek. Alleen waren er lit- 
teekens. te zien van be(mis)handeling en was er een 
kapitaal aan geld verkwist. Maar het ergste van deze 
zaak is dat er reclame was gemaakt voor het gesticht 
te Parijs, waar het heet dat kanker genezen wordt 





| nad REEN EEE 
zonder bloedige operatie en met ophef werd gemeld dat 


de vrouw van een wissen dood was gered. 

Hierin zien wij tevens een der middelen, waardoor 
kwakzalvers-attesten verkregen worden. 

Ik zou in staat zijn nog tal vaa dergelijke gevallen 
aan te halen, indien het noodig was een ieder de over- 
tuiging te schenken, dat door tusschenkomst van gees- 
telijke heeren vele zieken het treurig slachtoffer worden 
van misplaatste philantropie. xn 

(Ofschoon wij, voor ons, ons zooveel mogelijk ont- 
houden van alles wat uit het oogpunt van godsdienst 
aanstoot kan geven, vonden wij toch geen vrijheid de 
plaatsing van het bovenstaande, vooral om de daarin 
opgenoemde feiten, te weigeren, Rep.) 


Correspondentie. 

Als leden der Vereeniging zijn toegetreden de Heeren: 

P. L. Baudet te Utrecht. 

Dr. Dentz te Helmond. 

C. Avis Jr., Boekhandelaar te Zeist. ' 

A. V. M. M. Vernimmen te Zwolle. 

C. Bergacker, Apotheker te Wageningen. 

Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat, op initiatief 
van enkele ijverige leden onzer Vereeniging te Dordrecht, 
aldaar eene afdeeling is opgericht. Moge het goede voor- 
beeld, door Dordrecht gegeven, spoedig navolging vinden! 
Het bestuur onzer Vereeniging is steeds bereid alle verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

C. A. Jr. te Z. Uw denkbeeld om een rubriek te openen 
van zeer kleine actikels, geschikt ter overname door andere 
bladen, lacht ons wel toe. Wij zullen zien of wij in staat 


| zijn enkele zaken, liefst de voornaamste, zoo beknopt moge- 


lijk te behandelen zonder dat de duidelijkheid er onder lijdt 
en daarmee dan een proef nemen, 
D. L.v, E. te 0. Eerlang zal aan uw voorstel, vermeld 


in uw schrijven van Maart j.l, gevolg worden gegeven. De 


bestuursvergadering is eerst in deze maand gehouden; van- 
daar de vertraging. | 

E. M. te U. Naar die verklaringen wordt onderzoek 
gedaan. De naamsverandering van ons blad in „Gezond- 

| heidsblad”, zooals door u is voorgesteld, vinden wij minder 
gewenscht. | 

Hen sympathiek lid te A. Dank voor uwe mededeeling: 

de zaak is in onderzoek. 

A. G. te S. en Dr. v.d. L. te L. Hartelijk dank voor 
uwe belangrijke en belangstellende mededeelingen. Een 
artikel over Windelinx kon, tot ons leedwezen, in dit No. 
niet worden opgenomen; in het volgende komt hij weer 
aan de beurt. 

v. S. en B. te R. Die persoon uit Heide-Holstein is ons 
niet bekend. Zend ons, indien dit mogelijk is, de adver- 
tentie, dan zullen wij informeeren. 








Tegelijk met dit No. wordt aan de leden der Vereeniging. 


toegezonden : No. 19 der Berichten en Mededeelingen, be- 
vattende het jaarverslag over 1889 en de Concept-rekening 
van ontvangsten en uitgaven van dit jaar. 


Herhaalde Waarschuwingen. 
Middel tegen beroerte van Roman Weissmann. 


Dit is een vocht, waarvan men 20 of 30 droppels in _ 
een liter water moet doen, en waarmede men zich da- 


gelijks moet wasschen. Dit heet een onfeilbaar voorbe- 
hoedmiddel tegen alle zennwkwalen, vooral tegen beroerte, 

Eenvoudiger kan het zeker niet, en wij hooren enkele 
onzer lezers of lezeressen reeds uitroepen, dat zij dit 
dan toch wel eens zouden willen beproeven. 

Nu dit kan geschieden, maar bet is daarvoor niet 
noodig zich een fleschje uit Brussel te laten toezenden, 
Men geraakt dan in handen van een kwakzalver en wie 
weet met hoeveel verlies men weer uit zijn klauwen 
komt. Om te beginnen moet men dan drie gulden 
voor het kleine fleschje offeren, terwijl men voor 60 of 
10 cent hetzelfde kan krijgen. 

Het met zooveel bluf aangekondigde Schlagwasser of 
Beroertewater van Roman WerssMaANN is namelijk, blij- 
kens een herhaald onderzoek in Duifschland ingesteld, 
in hoofdzaak Tinctuur van Arnicà, gekleurd met eon 
aftreksel van ratanhiabast of kina, een tinctuur die in 
geen enkele Nederlandsche apotheek ontbreekt en die 
men waarlijk niet voor een 4 of 5 maal te hoogen 
prijs op een blufferige advertentie uit het buitenland 
behoeft te ontbieden. 

Doch hetzij het hier voor weinig of in Brussel voor 
veel geld wordt aangeschaft,‚in geen van beide gevallen zal 
men er de uitwerking van bespeuren, die in de adver- 


teutie of in het boekje er aan wordt toegekend. Ar- 


nics-tinetuur, in het waschwater gedaan, is zoowat het- 
zelfde alsof men er een scheutje brandewijn bĳ had 
gevoegd, meer niet. 

In één opzicht is echter, wat in het boekje gezegd 
wordt, volkomen waar. Wie trouw de druppeltjes van 
Roman WerssMANN in zijn waschwater doet, loopt in- 
derdaad zeer veel kans nooit een beroerte te krijgen; 
van de 1000 personen die dat middel gebruiken, zal 
misschien nauwelijks één enkele door een beroerte ge- 


troffen worden. ' 
„Dus dan toch voor alle zekerheid het middel gaan 
gebruiken?” zoo hooren wij vragen ...... 


Neen, waarde lezer, want beroerte is een gelukkig 


zeldzaam voorkomend ongeval en als gij het middel 
niet gaat gebruiken loopt gij even weinig kans door 


een beroerte te worden getroffen; van alle menschen 


is er namelijk hoogstens 1 op de 1000 dien dit over- 
komt. 
aan niets toe- of afdoen. 


Het middel van Roman WerissManN kan daar- 
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No. 8. Tiende Jaargang. 











MAA N 


UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING 


TEGEN DE KWAKZALVERIJ 


DB 





Augustus 1890. 





LAD 





Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Seecretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 





Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-pennìingmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsiaar loopt van r Tan. tot 3r Dec. De contributie 
wordt in hé begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging on vangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per Jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 

Het abonnementsjaar loopt van r Januari tot 31 December. 

Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 





BESTUUR DER VEREENIGING. 





Nr. L Zegers Veeckens, Notaris fe Amsterdam, Voorzitter. 
C, Guldensteeden Eveline, Apotheker te Zeist, 

Dr, GP, Kortenhorst, Arts te Weesp, 

Dr. CN, van de Poll, Arts te Amsterdam, 

6, B, Schmidt, Apotheker (Binnengasthuis) te Amsterdam 


Secretaris-Penningmeester, 


GETAL LEDEN 990. 





) 














TEGEN DE KWAKZALVERIJ luiden: 
Art. r De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 


Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
b 


ijzonder die met geneesmiddelen. 

Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 

a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 

b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 

c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 


d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 


bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 


ee 








Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 








INHOUD. 

Bericht aan de leden: Algemeene Vergadering. 

Hoofdartikel: Windelincx en zijne helpers. 

Berichten: Eerste Vergadering van de Afdeeling: Dord- 
geen en cmstreken. — Verkoop van Schreuders-pillen. — 
Rapport aan de Nederl. Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie in zake de belemmering van den handel in ge- 
heimmiddelen. — Oplichting door Haarlemmer-olie, 

Grootere artikelen: Het bijgeloof in kwakzalvers en kwak- 


zalverijen. — Nog iets over Burkert. — Crème Grolich. 
Ter Overname: Haarlemmer-olie. — Holloway’s pillen. 
. Correspondentie. 


Vereeniging tegen de Kwakzalverij. 


ALGEMEENE VERGADERING 


TE HOUDEN OP 


WOENSDAG 27 AUGUSTUS a. s. ’s namiddags 3 
uur, in het gebouw der MAATSCHAPPIJ 
TOT NUT VAN °T ALGEMEEN , 

Oppert 81 te hotterdam. 





Onderwerpen van behandeling: 


1. Mededeelingen van het Bestuur. 

2. Vaststelling van het verslag der Algemeene Ver- 
gadering gehouden in 1889, 

3. Vaststelling van het jaarverslag over 1889. 

4. Rapport der Commissie voor het nazien der re- 
kening over 1889. 

5. Benoeming van een bestuurslid, ter voorziening 
in de vacature, ontstaande door de periodieke aftreding 
van den heer Dr. G. P. KorrTENnomrst. 

6. Benoeming van een Commissie tot het nazien 
der rekening van het loopende jaar. 

1. Voorstel van den heer P. J. Rrskens: 

»De kosten van inning der contributie van die leden, 
„welke het bedrag niet per postwissel aan den Secretaris- 





veel waars. Inderdaad, Windelinex wordt op deze 
wijze populair, maar die soort van populariteit 
schenken wij bem gaarne en de vrees van hem nog 
meer populair te maken, zal ons niet weerhouden 
steeds op hem terug te komen ea op zijne praktijken 
te wijzen. 

Wij beginnnen met een plaats in te ruimen aan het 


onderstaande, dat wij in de vorige maand ontvingen: 


„ Tegen-reclame , Doodelijke afloop. 

Ook ik heb in mijne practijk een verpleegde uit 
het gesticht Windelincx waargenomen, maar zien 
sterven en neem de vrijheid er u verslag van te 
geven, om naar goedvinden er al dan niet in uw 
Maandblad tegen de Kw. gebruik van te maken. 

Vr. G. Zw., — herhaaldelijk is zij door W. in een 
reclame als genezen opgenomen en als bereid tot 
informatie —, had zich op aanraden van een te Amst. 
wonenden broeder naar Brussel begeven ter genezing 
van kanker in de borst zooals het gerucht ging. 
Zy was eerder een pletorisch, dan cachectisch uit- 
ziende vrouw en noch zij zelve noch een harer naaste 
betrekkingen hadden mij doen vermoeden, dat zij 
aan eenig constitutioneel lijden onderhevig waren. 

Na een verblijf aldaar van ruim een maand kreeg 
ik haar terug, genezen, zooals er op geroemd werd, 
van kanker zonder bloedige operatie. Bij mijn 
onderzoek zag ik in een der borsten een hitteeken 
van Circa een vuist. Zij klaagde over gebrek aan 
eetlust en verzocht mij daarvoor raad. In ’t gesticht 
was haar eetlust weggegaan onder de martelingen 
die zij geleden had. Ze had schrikkelijke pijnen 
van de pleisters gehad, Ze liet me granules zien, 
die zij nog steeds gebruikte en om de 14 dagen 
moest zij zich aanmelden aan de Weteringsschans 


„penningmeester hebben gezonden, komen ten laste dier | tegen f 10 het onderzoek. De pensionprijs was f 3 


„jeden ” 


8. Bespreking vau de middelea die tot bereiking | de 


van het doel der Vereeniging kunnen bijdragen. 


Namens het bestuur, 


G. B. SCHMIDT, Secretaris. 


Windelinex en zijne helpers. 


„Schimp en smaal zooveel ge wilt, ga voort met 
„uwe lijders te martelen en te verknoeien en van 
„mijne methode afkeerig te maken, het schaadt 
„me niet. 

„Zulk een reclame maakt mij populair, en ik heb 
„niets meer van u te verlangen.” 

Aldus schrijft J. Winperivcx, Directeur, Eigenaar 


| van het gesticht „Windelincx” in een „Open brief” 
____aan Dr. Munuerr te Breukelen en — we kunnen 


het niet ontkennen — er is in de laatste bewering 


Ld 


| 


per dag. Ik raadde haar er niet meer heen te gaan, 
granules ter zijde te zetten en trachtte door 
tonica, en staalpraeparaten haar verzwakten toe- 
stand te verbeteren. Tot blĳvende verbetering 
kon zij ’t evenwel niet meer brengen, maar bezweek 
binnen ’t jaar op 4$ jarigen leeftijd. De martelingen 
die zij ondergaan had, hadden een zoodanigen de- 
primeerenden invloed op haar zenuwstelsel uitge- 
oefend, dat de vegetatieve verrichtingen onder welker 
beheer zij staan, niet meer naar eisch plaats vonden 
en zij door uitputting op betrekkelijk vroegen leef- 
tijd bezweek. 
Laren. Dr. J. P. van per Laer.” 
Winperinex zal nu dit schrijven van de eene zijde 
met evenveel minachting behandelen als dat van 
Dr. Munurrr en van de andere zijde DR. van DER 
Lier dankbaar zijn voor de reclame, (misschien 








a en 





krijgt hj ook wel een open brief ?). Voor hen, 
die de zaken onbevooroordeeld willen inzien, zalde 


mededeeling van Dr. v. p. L. van groote waarde 
zijn bij de beoordeeling van de bluffende advertentiën 


‘van de firma Windelincx. 


Op die advertentiën moeten wij nu weer eens 
de aandacht vestigen. Wij herinneren er aan dat 
er tweeërlei soort zijn: a. de annonce van A. WiIN- 
DELINCX die, zooals er te lezen staat, zijn vraktijk 
laat uitoefenen door een ervaren arts op de Wetering- 
schans 37 te Amsterdam en 5. die van den wenschen- 
redder van de Lauriergracht No. 74 te Amsterdam, 
die tevens te Rotterdam en op andere plaatsen te 
consulteeren is. 

De advertentie van den laatstgenoemde heeft nu in 
de laatste dagen een belangrijke verandering onder- 
gaan; ze is n.l. onderteekend door Dr. C. van Exr- 
HOVEN, Off. v. Gez. 1e kl. 

Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van zeer 
gewaardeerde zijde een schrijven, waaraan wij het 
volgende ontleenen : 

„In het Meinummer van Uw geacht blad kwam 
de belangrijke meedeeling voor van Dr. Minlieff, 
in zake Windelincer. Nu had het mj sinds lang 
geërgerd, dat het Nieuws van den Dag telkens de 
kankeradvertenties van dien Windelincx opvam. 

Ik zond daarom het Meinummer van Uw maand- 
blad aan de Red. v. hb. N. v. d. D., en vond 
daarop dit stuk op S Mei ll. in die krant over- 
genomen, maar tevens — op bl. 4 van datzelfde 
blad, — wederom de adv. W. 

Ik schreef daarover andermaal aan die Red., haar 


wijzende op de groote verantwoordelijkheid die zij - 


op zich nam, door „a kennisneming en overname 
van de meûdeeling van Dr. Minlieff, steeds die 
adv. W. op te nemen en die dan in 37.000 Ex. 
over het gansche land te verspreiden. 

Daarop kreeg ik 19 Mei een schrijven dat mij 
geheel bevredigde, door de woorden : 

„Zoo zijn de annonces van de gebr. Windelinex 
„afgezegd, tenzij een Nederl. geneeskundige zich 
„met de onderteekening der adv. en het onderzoek 
‚ belast.” 

Daarop antwoordde ik, dat ik nu geruststeld was, 
aangezien ik overtuigd was dat geen Nederl. gerees- 
kundige zijn naam zou leenen ter onderteekening 
van die advertentiën. 

De paam Windelincx was dan ook sedert 18 Mei 
niet meer in het N. v. d. D. te vinden, — totdat 
ik heden, 9 Juni, tot mijne verbazing enteleurstelling 
zie, hoe ik mij bedrogen heb! | 

Dr. C. van Enthoven, Off. v. Gez. le kl, vindt er 
geen bezwaar in, zjn naam onder. de adv. te 


De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 











e. 0. v. Dordrecht. 


Plaatsen, en de Brochure, handelende over kanker en 
bevattende inlichtingen omtr. het gest. Windelincx te 


Brussel” enz. aan zijn adres verkrijgbaar te stellen’’. | 


de heer A. J. A. de Bosson, Voorzitter. 
J. M. van Elk, Sec.-penniugm. 
en E. H. Lebret lid. 


De heer Lebret was verhinderd ter vergadering te 


Het is dus te danken aan de redactie van het | komen. 


N. v. d. D. dat een ieder weten kan wie zich leent 
tot het uitvoerbaar maken der praktijken van Win- 
delincx, Lauriergracht 47. Eigenaardig mag het 
heeten dat òf die Dr. C. van Enthoven zin eigen 
naam niet goed wist, of trachtte — misschien inziende 
dat het steunen van een zaak als die van Winde- 
linex moeielijk is overeen te brengen met zijne 
eer als geneesheer — dien eenigzins te verber- 
gen. In het geneeskundig jaarboekje toch waarin 
de namen der Nederlandsche geneesheeren voorkomen, 
vinden wij Dr. C. van Enthoven, off. van gez. le kl., 
niet vermeld. Wel wordt daar opgegeven C. Enthoven, 
E. O. beteekent eervol ontsl. 
offic. v. gezondheid, v. beteekent waarschijnlijk 
vroedmeester. Spoedig daarop kwam eene veran- 
dering en was de onderteekening Dr. C. Enthoven, 
Oud-off. v. gezondheid. De onderstelling dat wij 
hier werkelijk te doen hebben met den Dordrechtschen 
geneesheer is nu nog al aannemelijk en wordt nog 
zekerder door de mededeeling in de vergadering van 
de Afdeeling Dordrecht. 

De schrijver van het bovenstaande heeft dus 
spoedig zijne illusiën, dat geen Nederl. geneeskun- 
dige zijn naam zou leenen ter onderteekening van 
die advertentiën, moeten verliezen. Want zelfs twee 
Nederlandsche geneeskundigen leenen hunnen naam. 
Ook dat bracht het N. v. d. Dag aan het licht. 

De andere advertentie van de behandeling van 
kanker, enz. volgens de methode van wilen Dr. 
Windelincex, is nu in het N. v. d. D. geteekend 
door Dr. J. Anema, arts. Wij zien dus het eigen- 
aardig verschijnsel, dat twee Nederl. geneeskundigen 
het met hunne eer weten overeen te brengen eene 
der grootste kwakzalverzaken in Nederland te steunen. 
Of Amsterdam er trotsch op zijn mag, dat tweetal 
binnen hare muren te weten, is de vraag. Walgelijk 
blijven wij het vinden dat zulks plaats kan vinden 
in een stand die er naar streeft — althans er naar 
streven moet — zelfs den schijn van hebzucht en zucht 
naar gewin, te vermijden. En hier moet men het aan- 
zien dat de eene geneesheer tegenover den anderen, 
bereids gebruik makende van denzelfden naam 
Windelincx, adverteert dat hij alleen de ware is. 


Inderdaad een treurige opvatting van de roeping. 


des geneesheers. Volgens onze meening, heeren 
geneeskundigen, is het uwe roeping lijders, arm 
of rijk, te behandelen naar uw beste weten en 
kunnen. 
te oefenen ten nutte van uwe lijdende natuurge- 
nooten, doch ook waar gij licht ontsteken kunt, 
dat te doen, opdat alle lijders daarvan profiteeren. 
En het is, naar onze meening, volstrekt niet over- 
een te brengen met uwe roeping, noch met de be- 
doeling van uwen arbeid, dat gij ooit darft spreken 
van „geheimen” waar de redding of de verlichting 








Het is uw plicht niet alleen uw vak uit | 


De heer de Bosson opent de vergadering met een 
welkom aan de niet talrijke aanwezigen (De presentie- 
lijst is slechts door 13 personen geteekend). Hij zet 
voor hen die niet volkomen au fait mochten zijn, het 
doel der Vereeniging nader uiteen, Waar er tegen- 
woordig zóóveel wordt gedaan op sociaal gebied, daar 
acht spreker ook onze Vereeniging op haar terrein van 
groot belang. Wèl zal het tot de vrome wenschen 
blijven behooren de kwakzalverij geheel uit te roeien, maar 
toch moeten en zullen wij trachten de nadeelen door 
haar berokkend zooveel mogelijk te beperken, 

Spreker behandelde achtereenvolgens Hopbitters (water 
uit een pomp te Breda); de met zooveel bluf en wal- 
gelijk geadverteerde pastilles de Géraudel, Matheii’s 
gekleurde en gebottelde électriciteit ; diverse middelen 
tegen geslachtsziekten, enz. Alle ,onfeilbare” middelen, 
die de arme patienten helaas van den wal in de sloot 
helpen eu reden zijn dat zij de gunstigste oogenblikken 
voor genezing ongebruikt laten voorbijgaan. 

Hoe de Vereeniging werkt, schetste spreker door er 
op te wijzen dat hij, toen men hier ter stede voor de 
Hopbitters reclame ging maken, op eerste aanvrage 
5000 Ex. van ’t Maandblad ter gratis-verspreiding ont- 
ving, waardoor dit middel hier volkomen fiasco maakte. 

Om krachtiger tegen de kwakzalverij te kunnen op- 
treden, hebben 3 leden alhier eene Afdeeling opgericht, 
waardoor op vermeerdering van leden wordt gerekend, 
die samen meer propaganda voor de goede zaak kunnen 
maken. 

Om lid te worden van de Afdeeling moet men lid 
der Vereeniging zijn, waarvoor de contributie slechts 
f 3 per jaar bedraagt, 

De financieele toestand der Vereeniging is gunstig te 
noemen : de rekening van 1889 sloot met een batig 
saldo van f 473.26. 

Vervolgens wijst spreker op de werkzaamheid nu 
reeds door onze jeugdige Afdeeling verricht, door een 
uitvoerig onderzoek naar de handelingen, gepleegd door 
zekeren Burkert met „de Aurophone”’, uitvoerig besproken 
in het Maandblad van Jali jl., welk artikel door de 
Dordr. Courant is overgenomen. 

Volgens spreker werker drie machten het doel der 


| Vereeniging tegen, n-l. de pers, de justitie en de politie. 


De pers plaatst dagelijks advertenties van allerhande 
kwakzalversmiddelen en dito boeken, waardoor zij het 
laagste bedrog in de hand werkt. Wel geeft deze 
„Koningin der Aarde’ hoofdartikelen vol van de edelste 
beschouwingen en reinste menschenliefde, maar — 
schrille tegenstelling — leent zij zich voor geld tot het 
beverderen van de onedele pogingen, die strekken om 
hare lezers pbysiek te gronde te richten en finantiëel 


| te treffer. 


De justitie, ofschoon er bewijzen geproduceerd zijn 
— spreker grondt dit op eigen ervaring — weigert zij 


| somtijds de schuldigen te treffen, en 


de politie wordt het daardoor moede om de wettelijke 
overtredingen te constateeren. 

Daarom moeten deze drie voor ons doel gewonnen, 
wakker geschud en, waar noodig, gesteund worden. 

Na deze inleiding verkreeg de heer J. M. van Elk 


het woord en begon met een woord van dank voor de 


ven smarten uwer medemenschen het algemeen sympathie waarmee de afdeeling bij haar eerste optreden 
bekend maken van uwe meerdere kennisofervaringen | door de Dordtsche pers werd begroet. Hij wees vooràl 


boven anderen eischt. Wie uwer een geneesmidde 
of eene geneeswijze kent en die geheim houdt, 
handelt in strijd met de heilige plichten verbonden 


jep het nut der gratis-verspreiding van het Maandblad. 
| Immers de Vereeniging moet niet alleen waarschuwen, 


maar ook, en vooràl beschavend werken. 
gelde lezing zullen velen de oogen opengaan. 


Door gere- 
Hij 


aan zĳn ambt en verdient niet de achting zijner | bestreed de meening, als zoude de Vereeniging slechts 


medemenschen. Zijn ambt is en moet zijn een bestaan uit Doctoren en Apothekers. Immers de op- 
voortdurend hulp verleenen en voor hem in de eerste | richter, de heer Vitus Bruinsma, is leeraar aan het 
plaats gelden de laatste woorden van wat wij hier | gymnasium te Leeuwarden en de tegenwoordige voor- 
overnemen : lik houd ieder mensch een schuldenaar zitter, de heer Mr. L. Zegers Veeckens, is notaris te 


_van zijn beroep, van hetwelk hj als een natuurlijk 


gevolg, ondersteuning en voordeel zoekt te verkrijgen. 
Het is daarom niet meer dan zijn schuldige plicht 
door het zoeken naar en aanbrengen van verbeteringen, 
een helper en een sieraad daarvan te zijn.” 


Berichten. 


Eerste Vergadering der „Afdeeling Dordrecht” der 
Vereeniging tegen de Kwakzalverij in, bet Café 
Zahn te Dordrecht, op Vrijdag 18 Juli 1890, toe- 
ganzelijk voor leden en belangstellenden, des avonds 
ten 8Ì/, ure. 

De afdeeling is opgericht door 3 leden, de H.H. A. 
J. A. de Bosson, J. M. van Elk en E. H. Lebret, die 
met onderling goedvinden deze vergadering hebben op- 
geroepen. 

_ De functiën van voorloopig bestuur werden door hen 


___als volgt waargenomen: 
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Amsterdam. 
Dat echter onder de leden veel doctoren en apothekers 
worden aangetroffen is zeer natuurlijk: zij toch zieu 


‘dagelijks de ontzettende rampen die de kwakzalvers 


onder 't menschdom verspreiden, 

Spreker wees er op boe ook hier in Dordt een flink 
optreden noodzakelijk is. Men behoeft slechts Vrijdag 
de beurs te bezoeken, om daarvan overtuigd te worden. 
Ook doolt hier nog dezer dagen een z.g. „oliekoop” 
rond, die eerst elders informaties naar personen inwint 
en dan, hen opzoekende, b.v. zegt dat zij voor zoo en 
‘zooveel tijd bloed hebben opgegeven enz.enz. Herber= 

giers en stedelijke ambtenaren verkoopen Haarlemmer- 
olie; eerstgen. in strijd met de drankwet. Ja, zelfs 
heeft een geneesheer, oud-off. van gez. hier ter stede, 
zich, helaas, niet geschaamd zijne kwaliteit openlijk te 
verbindeu aan eenen beruchten Brusselschen kwakzalver. 
t Gerucht loopt dat bedoelde geneesheer Dordt de eer 
‚van een spoedig vertrek zal bewijzen. 
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Spreker eindigde met een woord van opwekking om 


toe te treden als lid der Vereeniging en deze met raad 
en daad te steunen. 

De heer de Bosson wees er nog op, dat de wet 
op den verkoop van geneesmiddelen opnieuw ge- 
wijzigd is, waardoor 't gemakkelijker zal worden den 
geheimmiddelverkoop door onbevoegden te verhinderen. 

De reden van de oproeping dezer bijeenkomst is de 
aanstaande Algemeene Vergadering der Vereeniging te 
Rotterdam in Augustus, waar de afdeeling Dordt, liefst 
niet, als maar enkele leden vertegenwoordigende, zou 
verschijnen. 

Dr. F. W. de Jong alhier verdedigde de houding der 
justitie en politie, vermeenende dat het beter is geen 
vervolgingen in te stellen dan te verbaliseeren, gevolgd 
door vrijspraak. 

Aan de hierop volgende discussies werd deelgenomen 
door den Voorzitter, die zijn standpúnt verdedigde en 
toelichtte, en den heer J. Broeksmit, geneesheer te Zwijn- 
drecht, die eveneens meer activiteit bij justitie en politie 
wenschelijk vond. ‘t Is toch eene bekende zaak dat 
vele suikerbakkers Tannine-patronen verkoopen, en toch 
hoort men nooit van vervolgingen daarvoor. 

De heer F. A. Onderwater uit Dubbeldam vraagt 
inlichtingen wat onder geneesmiddelen verstaan wordt, 
die de heer de Bosson verleent. 

De heer Dr. P. Scheltema, arts te Sliedrecht, stelt 
voor den naam der Afdeeling te herdoopen in 

„Afdeeling Dordrecht en Omstreken”, 
welk voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. 

Na nog eenige discussies, o.a. over Roman Weis- 
mann’s beroertewater, deelt de heer de Bosson mede, 
dat er later eene vergadering van leden zal worden 
opgeroepen om een definitief bestuur te kiezen, zullende 
tot zoolang, het voorloopig bestuur zich met de werk- 
zaamheden blijven belasten en nieuwe leden inschrijven. 

Niets meer aan de orde zijnde, slait de Voorzitter 
de vergadering, onder dankzegging aan de tegenwoordig 
zijnde heeren voor de opkomst en aan de pers voor hare 
tegenwoordigheid (Dordr. Ct. , Dordr. Nieuwsbl. en N. B. 
Ct.) en beveelt de Afdeeling „Dordrecht en Omstreken” 
nogmaals ten zeerste aan. 

Staande en na de vergadering traden negen nieuwe 
leden toe. 


In de Mieuwe Purmerender Courant van Don- 
derdag 17 Juli 1890 komt het onderstaande inge- 
zonden stuk voor: 


„M. de R. 


Door het volgende in uw blad op te nemen , 
zult gij mij zeer verplicnten. 

In het „Maandblad” uitgegeven door de Veree- 
niging tegen kwakzalverij,” van Juli, komt een 
artikel voor, hetwelk getiteld is: „De echte bloed- 
zuiverende pillen van de Heilige Elizabeth”. In 
dit artikel wordt gewaarschuwd tegen het gebruik 
dezer pillen , die in hoofdzaak bestaan uit aloë en 
poeder van gentiaanwortel. Van deze bestanddeelen 
wordt in dat opstel het volgende gezegd: „Dus 
aloë, het gewone bestanddeel van de Holloway-, 
Zwitsersche-, Urbanus-, Schreuders-pillen enz. enz, 
aloë tegen welker langdurig gebruik wij, op gezag 
van de meest bevoegde personen , onophoudelijk 
waarschuwen en waarvan het een leugen is te zeg- 
gen, dat het „als purgeermiddel werkt, zonder de 
maag te vermoeien of eenig orgaan te verzwakken.” 
Integendeel, de aloë oefent eene sterk prikkelende 
werking uit op den darm, een prikkel, die op den 
duur, gevaarlijk voor het leven kan worden.” 

Ten opzichte der Schreuders-pillen zij hier het 
volgende opgemerkt. 

De Schreuders-pillen zijn ook hier ter stede ver- 
krijgbaar, en wel bij een der ingezetenen, die een 
eerzaam beroep uitoefent, doch die aldus de 
kwakzalverij helpt bevorderen. Het spreekt van- 
zelf, dat vooral de lagere volksklasse, de „goê ge- 
meente’’ dus, daaraan haar geld besteedt. Het 
ware alzoo te wenschen, dat de depôt-houder 
alhier het kwaad inzag en den verkoop staakte, 
in plaats van zich eene onrechtmatige winst uit de 
handen der mindergegoeden te doen toekomen. 

Menschen , koopt de Schreuderspillen niet, want 
zij richten u langzaam maar zeker ten gronde. 

U. M. de R. dankzeggende voor de verleende 
plaatsruimte, heb ik de eer te zijn: 

UEd. dw. dr., 
N. N. 
Purmerend, 13 Juli 1890.” 


Dankbaar voor elke ondersteuning van ons stre- 


ven, sluiten wij ons gaarne aan bij den wensch _ 
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van dem schrijver van dit stukje. Ook wij zouden 
gaarne zien dat de dépôt-houder den verkoop 
dezer pillen staakte. De uitoefening van een eer- 
zaam beroep mag niet gepaard gaan met, zij het 
ook onwillekeurig en onnadenkend, steunen van 


een oneerlijk iets, dat wij niet eens den naam van 


„beroep’’ waardig keuren. leder eerlijk man moet 
het beneden zich achten ook maar een halve cent 
te verdienen aan menschen, die zich slechts zoe- 
ken te verrijken ten koste der gezondheid van an- 
deren. Voor hunne eigene gezondheid zorgen zi 
wel beter. Zoo herinneren wij ons de mededeeling 
van een geneesheer in een onzer groote steden , 
ongeveer van den volgenden inhoud: Op zekeren 
avond kwam bĳ dien geneesheer de vrouw van een 
ouden kwakzalver, die met een tweeden te zamen 
voor alles raad wist. De firma had een grooten 
aanloop , vooral uit de provincie. Op dien avond 
was de eene firmant plotseling zwaar ziek gewor- 
den; naar wij meenen, had hj een aanval van 
beroerte gekregen, en nu liep zijne vrouw naar 
den geneesheer, die ons dit verhaal deed, met 
verzoek dadelijk mede te gaan, ten einde haren 
echtgenoot te helpen. Toen de geneesheer haar 
daarop naar den anderen firmant, ’s mans mede- 
helper in het genezen van „alies”’, verwees, kreeg 
hij ten antwoord, dat zij dezen nooit zou roepen , 
omdat haar man hem niet vertrouwde. Duidelijker 
bewijs van de hooggeroemde geleerdheid , kennis 
en kunde van heeren, die voor „veel en alles” 
hulp beweren te hebben , is moeilijk te vinden of 
het moest de geschiedenis zijn van Roman Weiss- 
mann , den uitvinder van het beroerte-water, die on- 
danks „dat voortreffelijk middel’ zeif aan eene 
beroerte overleed. 


In de algemeene Vergadering van de Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 25 Juni j.l. 
te Deventer gehouden, is een uitvoerig rapport uitge- 


(dat men kan verwachten, dat ons wetgevend lichaam 


| 
| 





een verbod tot invoer zou goedkeuren, zelfs al ware 
de Regeering geneigd een desbetreffend voorstel in te 
dienen. 

Het heffen van hooge invoerrechten zou, evenals een 
belasting en om dezelfde reden, tot geen resultaat 
leiden. 

c. Beperkende bepalingen op den verkoop kunnen en 
zullen — mits goed toe te passen — en goed toege- 
past, ongetwijfeld van groot nut zijn om dien verkoop 
tegen te gaan. Dat die bepalingen echter niet op 
Franschen of Belgischen leest moeten geschoeid zijn. 
blijkt wel uit het feit, dat tal van de z.g. » spécialités”, 
waaraan met het volste recht de naam van kwakzal- 
versmiddelen moet worden gegeven, van Franschen of 
Belgischen oorsprong zijn, en dat die verkoop in die 
landen niet verboden is, 

Beter zou ons Duitschland tot voorbeeld kunnen 
dienen, ware het niet, dat wij niet van verre behoefden 
te zoeken, wat zoo van nabij te vinden is. 

Inderdaad geeft reeds de thans vigeerende wet, 
regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, en 
wel art. 30, verrijkt met de nieuwe lijst C, mits goed 
toegepast, voldoende gelegenheid om den strijd tegen 
den handel in geheim- en dépotm:ddelen met succes 
te voeren — en die gelegenheid zal nog veel beter worden, 
wanneer, bij de invoering van een nieuwe geneesk. wet, 
gelet wordt op de wenschen door de Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie bij adres 
van 4 Augustus 1886, aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal kenbaar gemaakt met betrekking tot 
de wijziging der wet vau 1 Juni 1865 (Staatsblad u°. G1). 

Intusschen is het niet te ontkennen — en dit werd 
ook door onze Maatschappij ingezien — dat, al worden 
de pharmaceutische wetten ook met gestrengheid toe- 
gepast (de omslachtige wijze waarop een overtreding 
moet worden geconstateerd, blijft steeds een niet te 
miskennen belemmering voor een consequente toepassing), 
de strijd daardoor nog geenszins volstreden is. 

De verkoopers van geheimmiddelen en dergelijke 
zullen — ’t zij door verandering van de samenstelling 
bunner middelen, ’t zij op andere wijze, niets onbeproefd 
laten, om door de mazen der wet heen te sluipen ; 


bracht door een daartoe benoemde commissie, aan {bun moet, wil men huunen handel met kracht tegen- 
welke was opgedragen de Maatschappij voor te lichten, | gaan, de gelegenheid worden ontnomen hunne waar in 
welke de beste wijze is om den invoer van geheim- of | publieke geschriften aan te bevelen. 


dépotmiddelen te belemmeren en den handel daarin te 
bestrijden. 

Aan dit rapport ontleenen wij het volgende: 

Nadat de commissie heeft medegedeeld, welke mid- 
delen in andere landen worden aangewend ter beteuge- 
ling van den geheimmiddelenhandel, vervolgt het rap- 
port aldus: 

„Bij nadere beschouwing van het bovenstaande blijkt 
het, dat de middelen in andere landen aangewend tot 
beteugeling van den handel in geheimmiddelen tot vier 
hoofdgroepen zijn terug te brengen: 

a. Belasting op den Verkoop (Engeland). 

bh. Verbod van invoer van geheim- en depôtmiddelen, 

t zij geheel, ’t zij onder zekere bepalingen, (Spanje, 
Rusland, Oostenrijk, Rumenië). 
c. Beperkende bepalingen met het oog op den verkoop 
(Frankrijk, België, Rumenië, Spanje, Duitschland). 
d. Verbod van het aankondigen en aauprijzen van 
geheim- en dépotmiddelen in publieke geschriften, 
(Oostenrijk, Zwitserland en Duitschland). 

Bij de commissie rees nu de vraag of — en welke 
van die middelen voor ons land het best konden worden 
aangewend en zij is eenstemmig tot het volgend besluit 
gekomen : 

a. Een belasting op den verkoop van geheim- of depôt- 
middelen, hoe aanlokkelijk ook voor de schatkist, kan 
(de moreele zijde van het vraagstuk nog onbesproken 
Iatende) niet als een ernstig middel tot beteugeling 
van dien verkoop worden beschouwd. 

Een dergelĳke belasting zal alleen tengevolge beb- 
ben, dat de kooper iets meer voor het middel moet 
betalen, en de ervariug heeft voldoende geleerd, dat 
dit, in den regel, geen bezwaar is voor den aankoop. 

b. Verbod. van invoer van buitenlandsche geheim- of 
depötmiddelen zou, inderdaad, in ons land, dat met 
die buitenlandsche middelen als overstroomd wordt, 
gunstig kunnen werken, zonder daardoor echter het 
kwaad in zijn hartader aan te tasten. Want de com- 
missie is overtuigd, dat veel, dat aan de grenzen ge- 
weerd zou worden, spoedig in ons land gefabriceerd en 
aldus aan den man zou worden gebracht. 

Maar zelfs al geschiedde dit laatste niet, dan nog ziet 
de Commissie er bezwaar in U voor te stellen verbod 
van invoer bĳ de Regeering te verzoeken, verzekerd 
als zij is, dat een dusdanig verzoek geen gunstig ont- 
haal zou vinden. 

Een dergelijke maatregel strijdt te veel met de tot 
nu gevolgde handelspolitiek en het bewustzijn van het 


_ kwaad, door de van buiten ingevoerde middelen be- 
_rokkend, is nog te weinig algemeen doorgedrongen, dan 


ge 1e, 
ik EE | ep / 
Zn ET te = 


mmm mmm 


d. Een verbod tot het aankondigen en aanprijzen van 
hunne middelen in publieke geschriften, wanneer die 
aankondiging gepaard gaat met aanduiding van ziekten 
of kwalen, waartegen die middelen dienstig zouden 
zijn, is dan ook als een der meest doeltreffende be- 
strijdingsmiddelen te beschouwen” 


„Te Venendaal is weder een winkelier het slachtoffer 
geworden van een paar oplichters, die Haarlemmer-olie 
te koop aanbieden, doch den kooper iets in de hand 
stoppen, dat alles behalve die olie is. 
winkelier kocht voor f 100 met 10 percent korting 
voor contante betaling. Toen de verkoopers weg waren 
onderzocht hij het geleverde, tien pakjes hielden fleschjes 
Haarlemmerolie in, doch de andere bevatten een vol- 
komen waardeloos vocht. De man achtervolgde de 
oplichters dadelijk en vond ze te Eede; van teruggave 
var het geld wilden zij niets weten. Hij reisde daarop 
mede naar Arnhem, waar hij beiden echter uit het oog 
verloor. De zaak is in handen der politie gesteld.” 

Aldus meldt het Handelsblad. Onwillekeurig moesten 
wij lachen bij het lezen van dit bericht; ’tis waar, de 
winkelier is het slachtoffer geworden van een paar op- 
lichters, maar zijn de arme luitjes, aan wie de waarde- 
looze Haarlemmer-olie als een heilzaam geneesmiddel 
wordt verkocht, niet de slachtoffers van den winkelier ? 


Het bijgeloof in kwakzalvers 
en kwakzalverijen. 


De bekende volksgeschriften, uitgegeven van wege 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, zijn weer 
met een belangrijk werkje vermeerderd, getiteld : 
Het bijgeloof in vroegeren en lateren tijd en de mid- 
delen om het te bestrijden door Dr. J. E. Enkraar. 


Het vertrouwen door velen gesteld in kwakzal- lonbeschaafde volken zijn te vinden. 


vers en kwakzalverijen wordt daarin degelijk aan 
de kaak gesteld en zeer gaarne hadden wij alles 
wat op deze zaak betrekking heeft in ons Maandbl. 
overgenomen. De beperkte ruimte verbiedt dit 
echter, zoodat wij moeten volstaan met het over- 
drukken van wat aan het slot van het geschrift 
voorkomt: 

„Het bijgeloof, hetwelk in onze dagen het meeste 
kwaad doet, is dat, hetwelk zoovelen er toe brengt, 
zich onder de behandeling van een kwakzalver te 
stellen of de middelen te gebruiken, aangeprezen 
door zulk een man. Op dit gebied treedt wel de 


De Venendaalsche | 


strafwet beschermend op (*), doch zj kan onmo- 
gelijk alle gevaren wegnemen, die van deze zijde 
het lichtgeloovige publiek bedreigen. Dat een rech- 
terlijke vervolging in zake het onbevoegd uitoefenen 
van geneeskunde niet zelden voorkomt, is wel een 
bewijs, dat het niet ontbreekt aan een publiek, dat 
van kwakzalvers gediend wil zijn. Overal elders 
zou men den man de deur wijzen, die zich aanbood 
voor de uitoefening van een vak, zonder eenigen 
waarborg te kunnen geven dat hij het verstond. 
Slechts daar, waar het de moeilijkste van alle kun- 
sten, het genezen van zieken, geldt, volgt men dien 
aitnemenden regel niet. De kwakzalvers varen er 
wel bij. Het exploiteeren van het bijgeloof op dit 
gebied is een winstgevende tak van nijverheid, die 
niet te lijden heeft van de slechte tijden. 

Gevaarlijk is zij in meer dan één opzicht. Voor- 
eerst om de noodlottige gevolgen, die zich zoo vaak 
vertoonen, waar geneesmiddelen door leeken worden 
toegepast. Welk een voorzichtigheid neemt de er- 
varen geneesheer te dezen opzichte in acht! Hoe 
dikwijls onthoudt hij zich van ingrijpen, waar een 
oppervlakkige toeschouwer een bepaalden ziektevorm 
aanwezig en de toediening van een bepaald middel 
noodzakelijk vindt. Alleen een*jarenlange ervaring, 
door een wetenschappelijk gevormden arts aan het 
ziekbed zelf gekregen, kan het recht geven, om in 
te werken op het lichaam van zijn medemensch. 

Gevaarlijk is de kwakzalverij met geneesmiddelen, 
omdat zij, zich hullende in het gewaad der weten- 
schap, haar eigenlijke karakter aan het oog ont- 
trekt. De kwakzalvers noemen de ziekten bĳ de 
namen, die zij in de ziekteleer dragen. Zij spreken 
van scheikundige stoffen, alsof zij ze in aard en 
werking uitnemend kenden, De eenvoudigen onder 
de menschen zien onwillekeurig met eenigen schroom 
en eerbied tegen zooveel geleerdheid op. Zoo spreekt 
immers ook hun geneesheer, slechts met een weinig 
andere woorden. Tegenover de taal, die de kwak- 
zalvers voeren, zijn velen weerloos, vooral, daar 
de aanval steeds gericht wordt op een vesting, die 
in nood verkeert. Waar het eigen leven of dat 
van geliefde nabestaanden in gevaar schijnt, is het 
gezond verstand reeds van de helft van zijn kracht 
beroofd. 

Als ieder, die voor die verleiding zwicht, zich 
rekenschap kon geven van de beweegredenen, die 
hem in de armen van een kwakzalver voerden, zou 
hij bemerken, dat niet vertrouwen op de kennis 
van zulk een man hem dreef, maar het vaak mis- 
bruikte en niet begrepen woord van Hamlet: „Er 
is op aarde en in den hemel meer dan waarvan 
onze wijsheid droomt’ M. a. w. dat bijgeloof 
en niets anders zijn drijfveer is. 

Welke wijze van bestrijding van de kwakzalverij 
moet, na hetgeen aangaande den aard en de ge- 
schiedenis van het bijgeloof in het voorafgaande is 
gezegd, als de meest doeltreffende beschouwd wor- 
den? Alle redeneeringen en betoogen, die in het 
licht stellen hoe dwaas en onverstandig het is op 
kwakzalvers te vertrouwen, moeten als ongeschikt 
voor het doel verworpen worden. Men spreekt òf 
voor bekeerden, die men verveelt, òf voor lijders 
aan de kwaal, op wie het betoog geen vat heeft. 

Wat er overblijft, is elk bijzonder geval, dat zich 
voordoet, onder handen te nemen. (°) 

Het is van beteekenis, dat zij, die zich overgeven 
aan bijgeloof, goed inzien, wat zij eigenlijk doer. 
Dit iazicht, dat bijna altijd ontbreekt, kan hun 
verschaft worden door het onderhavige geval te 
plaatsen in het licht van de geschiedenis en van 


\de gewoonten en gebruiken der natuurvolken. Bijna 


elke vorm van bijgeloof heeft zijn geschiedenis en 
behoort tot een soort, waarvan exemplaren bĳ de 
Er bestaat 
zoodoende kans, dat de patient zijn eigen beeld 
herkent in dat van menschen, boven wie hij zich 


ver verheven acht, waardoor hij in eigen oog be-_ 


lachelijk wordt. | 
Kan de samenstelling van het kwakzalversmiddel 

tevens worden medegedeeld, dan wordt naast het 

bovennatuurlijk waas, waarin kwakzalver en patient 


het hullen, de plaats aangewezen, die het inneemt 


in de reeks van natuurlijke oorzaken en gevolgen. 








RED. 


(*) Helaas veel te weinig. 
RED. 


(?) Daarnaar streven wij, zooveel wij kunnen. 
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Als bekend wordt, dat de bekende Haarlemmer- 
olie een oplossing is van zwavel in raap- en ter- 
pentijnolie, zullen velen zelve kunnen nagaan, dat 
van zulke stoffen de voorgespiegelde werkingen niet 
verwacht kunnen worden, Het ontmaskeren van 
een kwakzalver door met de feiten aan te toonen, 
dat hij willens en wetens de menschen bedriegt, 
is uit den aard der zaak van groote waarde. Hij 
verliest er zeker zijn krediet door. Dit gebied 
levert echter eigenaardige gevaren op, niet alleen 
voor den kwakzalver, maar ook voor zijn vervol- 
ger. (!) Het streven om te bedriegen kan elk in 
het oog springen, zonder dat zijn bestaan wettig 
en overtuigend bewezen kan worden. 

De wortel van het kwaad wordt met dit alles 
niet aangetast. Men verwachte dit alleen van de 
langzame uitbreiding van den geest, die de meest 
onbevooroordeelden en ontwikkelden bezielt, tot alle 
kringen der maatschappij. Die geest komt in het 
gevolg van de denkbeelden van den nieuwen tijd; 
hj is er niet van te scheiden. Het gaat niet aan, 
iemand te genezen van bijgeloof en hem overigens 
in geestelijk opzicht te laten wat hij was. 

Op dit gebied ligt nog een vruchtbaar veld voor 
arbeid. Het bĳgeloof is taai. ’t Is niet alleen 
het minst ontwikkelde deel des volks, dat het heeft 
behouden. Spiritisme, tafeldans en wat er bij be- 
hoort spelen nog hun rol in zoogenaamd beschaafde 
kringen. Onze kracht ligt in het vertrouwen op 
het recht van onderzoek en kritiek. Laten wij dat 
recht handhaven, waar het wordt betwist en het 
gebruik er van door voorbeeld, leering en onder- 
wijs tot een algemeene behoefte maken. Dan schep- 
pen wij een dampkring, die volkomen ongeschikt 
is voor de ontwikkeling van het bijgeloof; dan 
kwijnt het laatste allengs weg, om overal plaats 
te maken voor een gezonde opvatting van natuur 
en menschenleven.” 


(') Dit heeft de vorige redactie van dit Maandblad 
ondervonden. RED. 


Nog iets over den aurophone-man 
Burkert. 


Onder dankzegging aan de heeren die ons, de 
een door inlichtingen, de ander door vragen, we- 
der wat verder brachten in deze zaak, melden wij 
wat wij nader weten omtrent genoemden Burkert. 


Opmerkelijk mag het zeker heeten, dat onder hen, 


die zich, dikwijls na vele vruchtelooze pogingen 
op allerlei ander gebied, met kunstenmaken op het 
gebied der geneeskunde bezig houden, zich zoo- 
vele — twaalf ambachten en dertien ongelukken — 
mannen bevinden. Het is echter niet zoo on- 
begrijpelijk , als men bedenkt, hoe ieder mensch 
op zijn beurt geneigd is raad te geven aan lijders, 
al is hj overtuigd, dat hij niet het minste begrip 
heeft van de eenvoudigste verrichtingen van het 
menschelijk lichaam. In vele gevallen zijn het in- 
tusschen lieden, die door herhaald veranderen van 
betrekking, een zekere encyclopaedie — misdruk — 
kennis opdeden van allerlei bedrijven en onvermij- 
delijk eenigszins op de hoogte raakten van ’s men- 
schen geloof aan „onnatuurlijkheden”’. 

Tot de mannen van twaalf ambachten en dertien 
ongelukken behoort — naar het schijnt — ook Bur- 
kert. Zoo was hĳ b.v. kok, naar wij meenen, 
op een der transatlantic-booten van de „Red-star- 
hine"’,en meende hij ongeveer den steen der wijzen 
te hebben gevonden, doch beklaagde zich wel eens 
dat hĳ b.v. in Leiden geen arbeidsveld had en 
de tusschenkomst van commissionairs hem te duur 
was. Aldus meldde ons iemand, die herhaaldelijk 
met Burkert in kennis kwam, met hem sprak en 
„zijne theorieën , die allervermakelijkst waren’, dik- 
wijls aanhovrde. Aardig staat wel de laatste be- 
trekking, die hij bekleedde, tegenover zijne tegen- 
woordige. In Leiden hield hĳj zich voornamelijk 
bezig (tot Maart 1890) met het streelen van den 
tong der Leidenaars, die het zich wilden laten wel- 
gevallen. Daar toch was hĳ agent van de bier- 
compagnie „Hackerbraü’’. Hy streelde dus de 
tongen met het product van de Hackerbierbrou- 
werij. Dat scheen den Leidenaar echter niet te 
bevallen en waarschijnlijk wetende, dat mondholte 
en oor in eenige verbinding met elkander staan, 
al spoedig op het gebied der oor- 
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heelkunde, daarbij echter steeds streelende , even- 
wel niet de tong, doch de beurs; Neemt een 
voorbeeld aan Leiden! Dáár scheen zijn tong- 
streelen niet te bevallen. Moge geen enkele Neder- 
lander zich het beursstreelen laten welgevallen ! 


Crême Grolich. 


„500 Francs in goud, wanneer Crême Grolich niet 
alle huidonreinigheden als: Zomerspruiten, Leverplekken, 
Zonbrand, Meteters, roode Neuzen etc. etc. bezijdigt 


eu den teint tot en bet ouderdom blendend wit en | 


jeugendlijk versch onderhoud. Geen smijnksel. Prijs- 
bikroond Gent 1889: zilveren staatsprijs Parys 1889: 
gouden staatsmedaillo. 

„Hoofd.Depót ; Wed. J. RAVE te Zwolle.” 

Zoo luidt de advertentie, die tegenwoordig her- 
haalde malen onze bladen ontsiert en waarbij een 
zekere Oostenrijksche parfumerie-fabrikant, uit Brinn, 
die zich ook „Chemiker’’ noemt, zich wil belasten 
met de zorg voor onze huid. 

Wanneer men zich een potje van die „Crême” 
aanschaft, dan bemerkt men eerst dat de adverten- 
tie nog lang miet genoeg zegt en dat de „gebruiks- 
aanwijzmg’”’ ons beter op de hoogte helpt. Daarin 
heet het: dat „Créme Grolich’’ is het zachtste en 
het zekerst werkzame middel tot verfraaiing van de 
huid, waarvan dames, die een „mackellos zarten und 
blendend weissen Teint’ willen verkrijgen zich 
voortdurend moeten bedienen, terwijl men later leest, 
dat de producten uit Grolich’s fabriek „geheel on- 
schadelijk” zijn. Nu, wat de eerste bewering be- 
treft, daarover durven wij onze meening niet uit- 
spreken, ofschoon wij wel ernstig aan, de waar- 
heid twijfelen. Er zou een menschenleven noodig 





maar daardoor is het voor ons, Nederlanders, ook 


lastig, die weldaden meester te worden. Gelukkig ! 


Ter overname. 


Van geachte zijde werd er onze aandacht op 
gevestigd, dat sommige bladen, die gaarne iets 
uit ons Maandblad zouden overnemen, onze artike- 
len, zelfs de herhaalde waarschuwingen, te groot 
voor dit doel vinden, en derhalve werd het verzoek tot 
ons gericht, door enkele beknopte mededeelingen 
die bladen in de gelegenheid te stellen te voldoen 
aan ons verzoek, boven aan ieder Maandblad: opge- 
nomen. 

Ofschoon wij inzien, dat de beknoptheid aan de dui- 
delijkheid afbreuk zal doen, willen wij toch gaarne 
met het aangewezen middel ter bestrijding der 
kwakzalverij een proef nemen en zullen derhalve, 
onder bovenstaanden titèl, nu en dan enkele zeer 
beknopte mededeelingen, over de voornaamste kwak- 
zalverjen, plaatsen. 


Haarlemmer-olie is een mengsel van raapolie 
en terpentijnoile, waarin zwavel is opgelost; de 
prijs, 20 ct, die men er voor betaalt, is nog wel 
maal te duur en daarbij is het middel, vooral 
voor kinderen, lang niet onschadelijk. Vergiftigin- 
gen door Hearlemmer-Olie hebben reeds plaats 
gehad. 


Holloway’s pillen. Deze pillen veranderen zoo 
nu en dan van samenstelling, maar één stof, aloë, 


een zeer sterk werkend geneesmiddel, ontbreekt 
nooit. Wat de aloë betreft, zijn de meest bevoegde 


zijn om daarover zekerheid te krijgen, want bij | personen het er over eens, dat deze stof een sterk 


twijfel aan de deugdzaamheid van ’t middel, zou 
de fabrikant zeker zeggen: (Ge hebt niet voortdu- 
rend en niet lang genoeg van het middel gebruik 


gemaakt; een antwoord, dat iedereen kan verwach- |- 


ten, die, op grond van slechte ervaring met de 
„Crême’’, om de „500 Francs in goud” zou aan- 
kloppen. 

Wat de tweede bewering, „de onschadelijkheid”, 
aangaat, daarover kunnen wij beter oordeelen. Volgens 
het onderzoek van het lid onzer Vereeniging, den 
heer L. van Irarue te Rotterdan, bestaat de zalf 
uit een mengsel, waarin, behalve zeer gewone zalf- 
bestanddeelen (olie en was of walschot), voorkomen 
rozenwater, bismuth en witte praecipitaat. Dit 
laatste, een bekende, zeer vergiftige kw i k verbinding 
is, bij voortdurend gebruik, niet alleen „iet onscha- 
delijk, maar zelfs zeER GEVAARLIJK. | 

LeuGeN Is dus de volgende verklaring van den 
fabrikant : „Deze zalf bevat extracten van meerdere 
heilzame kruiden, welke slechts in de Karpathen 
spaarzaam voorkomen; LEUGEN is derhalve de vol- 
gende „Waarschuwing’' die Grolich bĳ zijn praepa- 
raat voegt: „Er bestaan vele gelijksoortige prae- 
„paraten, die echter schadelijk zijn en de lichame- 
„lijke schoonheid slechts ondermijnen. Laat u der- 
„halve niet overreden en eisch de artikelen van 
„Grolich te Brünn, want deze zijn vertrouwbaar, 
„deugdzaam en kunnen met gerustheid worden 
„aanbevolen. 

Wij zouden hiermee kunnen volstaan, in het 
vertrouwen dat ieder, die dit leest, voldoende ge- 
waarschuwd zal zijn. Om onze waarschuwing echter 
nog meer klem bĳ te zetten, willen wij ook nog 
op het volgende wijzen. 

Het staat bij ons vast dat, bij langdurig gebruik 
van de Crême een of andere onaangename huidaan- 
doening niet kan wegblijven. Dit begrijpt Grolich 
ook en daarom heeft hij er wat op gevonden. Be- 
halve een soort No. 2, sterker dan de gewone 
„Crême”’ en vooral dienstig voor heeren met ruwe 
huid, heeft hij ook nog een zwakke zalf, No. '/z, 
bereid, voor die personen, waarbij de gebruikelijke 
„erême Grolich’” jeuken enz. veroorzaakt, zoodat, 
gelijk hij zelf schrijft, „diegenen, voor wie de Crême 
„Grolich te zwak of te sterk was nu ook aan de 
„WELDADEN (\t staat er) van dit artikel deel kunnen 
„hebben.” 

Jammer echter voor de firma Wep. J. Rave te 
Zwolle, een firma, tegenwoordig al te goed bekend 
op het gebied dat wij bestrijden, dat de Nos. 2 
en Ì/2 alleen nog maar bij den fabrikant zelf te 
verkrijgen zijn. Dit voordeeltje ontsnapt haar, 


prikkelende werking op den darm uitoefent, een 
prikkel, die op den duur gevaarlijk voor het leven 
kan worden. 

Holloway verklaarde, dat de pillen „immer scha- 
delijk kunnen ziju, al worden ze nog zoo veel gebruikt. 
Wie zou ’t beter weten: de onbaatzuchtige , weten- 
schappelijke hoogleeraren in de geneeskunde, of de 
man , die ieder doosje pillen ongeveer een gulden 
te duur verkocht en alles in 't werk stelde om 
zooveel doosjes mogelijk aan den man te brengen > 


Correspondentie. 


gn 


Als nieuwe leden der Vereeniging zijn toegetreden de 
eeren: 

Dr. F. W. Jong, Arts te Dordrecht. 
Emile C. A. J. Christan, Mil. Apoth. bediende, 5 
G. Leendertz, tandmeester, : 
A. van Drooge, Meubelfabrikant, - 
Dr. F. M. Cowan, Dir.-genh. krankzinnigengest. „ 
Departement Dordrecht der Mij. tot bevordering 


der Pharmacie. Á 
P. A. Giltay, Apotheker, í 
Jan Hordijk Jzn, tabrikant en koopman z 


Dr. C Broeksmit, Arts, 

Van het November-nummer van het jaar 1887, be- 
vattende uitvoerige inlichtingen omtrent WINDELINCE 
en ziju gesticht, is geen enkel exemplaar meer verkrijg- 

aar. Een 10000tal strooibiljetten echter, waarin tegen 

Winperivcx wordt gewaarschuwd, zijn bij den Secretaris 
voor de leden ter beschikking gesteld. 

Het is zeer gewenscht, dat deze worden verspreid 
op die plaatsen, welke W. met een bezoek zal vereeren ; 
wij noodigen daartoe de leden uit, met verzoek, spoe- 
dig het getal exemplaren van het strooibiljet op te geven 
dat zij wenschen te onuvangen. 


v. E.te 's H. Dank voor de toezending van het strooi- 
biljet van Sprangers Maagdroppels. Plaatsgebrek belet ons 
ditmaal een waarschuwing tegen deze droppels op te nemen. 

v.S.en B.te R. In het No. van October 1888, is een 
zekere Popp, een kwakzalver uit Holstein, onder handen 
genomen, welk no., indien dit niet, uw bezit is, U, op aan- 
vraag bij den Secretaris, zal worden toegezonden. Vermoe- 
delijk is die persoon wel dezelfde, waarnaar door u gevraagd 18. 

EE H. te H. Ons antwoord is zeker in uw bezit. Steeds 
verklaren wij ons gaarne bereid u zooveel we kunnen in te 
lichten, of een advertentie tof de rubriek kwakzalve 
behoort of niet. Wanneer alle uitgevers uw goed voorbeel 
volgden, dan zou onze taak vrij wat gemakkelijker worden. 

S.J. B. te A. Dank voor het toegezondene over „Eisen 
Cognac-Golliez” ; wij zullen er spoedig gebruik van maken. 

J.v. D.te A. Uit het u gezonden no. zal het u geble- 
ken zijn, dat van John Hill's Engelsche Atrustische balsam 
al even weinig heil is te verwachten als van de oortrom- 
mels van Nichôlson. 

J.B.te A. Uw brief en pakje zijn ons geworden; de 
zaak valt echter geheel buiten het gebied, waarop de Ver- 
eeniging zich beweegt en kan dus ook niet in het Maand- 
blad worden besproken. Misschien kan de Redactie van 


Zwijndrecht. 


het Maandblad tegen Vervalsching van Levensmiddelen enz. 


(Dr. van Hamel Roos te Amsterdam) u beter helpen. 
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Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden, Het 
vereenigingsjaar loopt van 1 Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan 1o per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 

Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 

Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. | 


Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 





EE NI nr 
INHOUD: 

Verslag van de Algemeene Vergadering der Vereeniging. 

Berichten: De helpers van Windelinex. — Verbod van 
verkoop van Zwitsersche Pillen in Oostenrijk, — Idem van 
het Amerikaansch Haarwater van White. — Vergiftiging 
door een kwakzalver. 

Grootere artikelen: Bijgeloof en kwakzalverij. — Uit ouden 
tijd. — Safe Cure. 

Ingezonden stukken: Over kwakzalverij op de weekmarkt 
te Gorinchem. 


Ter overname: Loodhoudende haarwaters. — Het middel 
van Roman Weissmann. ' 
…_ Correspondentie. TR. 
Herhaalde waarschuwingen: Spranger's maagdroppels. — 
__Pastilles Géraudel. — Miraculo preparaten. 


Verslag van de Algemeene Verga: 
dering der Vereeniging tegen 
de Kwakzalverij, 
gehouden op Woensdag 27 Augustus 1890, ’s namid- 
dags ‚drie uur, in het gebouw der Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen te Rotterdam. 





De Voorzitter Mr. L. Zeerers VEECKENS opent de 
vergadering met de volgende toespraak : 


Mijne Heeren ! 
Het bestuur heeft gemeend de aangecomen ge- 


 woonte om te Amsterdam de algemeene vergadering 


te houden te moeten laten varen. Het juister ach- 


tende telkens in eene andere plaats zijn kamp op 
_ te slaan, heeft het voor de eerste maal Rotterdam 
__ gekozen, om de belangen dezer vereeniging te 


spreken. 

De algemeene vergaderingen zijn uit den aard 
der zaak meer van administratieven aard en de stof 
levert weinig aanleiding voor de leden om zich te 
verplaatsen; toch zijn de opmerkingen en vinger- 
wijzigingen, op die algemeene vergadering gegeven, 
somtijds zeer belangrijk voor het doel onzer veree- 
niging, van daar dus ons besluit om ook, door op 
andere plaatsen beurtelings te vergaderen, de leden 
in de gelegenheid te stellen het bestuur van hun 
advies te dienen. 

Het doel onzer vereeniging gaat u allen ter harte; 
wij yveren voor een maatschappelijk belang, wij be- 


oogen een rein menschelijk doel, neen veel meer , 


wij bestrijden een maatschappelijke kwaal, wij kam- 


pen tegen het bedrog, dat in honigzoete woorden 
het menschdom wordt voorgehouden. 
daarbij tegen domheid en lichtgeloovigheid , beide 


Wy strijden 


ondeugden, die de zekerste en meest gewenschte 
middelen zijn voor de bedriegers in het algemeen, 


_ maar voor den kwakzalver in het bijzonder. 


Niet genoeg mag ik er tegen waarschuwen, dat 


_ zelfs menschen, van wie wij met reden mochten ver- 


wachten dat zij onze belangelooze pogingen in dit 
nuttig en heilzaam werk zouden steunen, nog verre 
omdat zij meenen, dat eigenbelang 
docters en apothekers de groote drijfveeren 
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Integendeel de docters maar vooral vele apothe- 
kers bewijzen belangrijke diensten aan onze zaak ;| 


ik wijs u alleen maar op de chemische onderzoe- 


kingen van geheimmiddelen door vele onzer leden | 
belangeloos ondernomen, en iemand die maar eenig | 


flauw begrip heeft van de moeite, die dergelijk on- 














taris-Penningmeester , te Amsterdam. 








De eerste twee artikelen vande Statuten der VERKENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 20 Juli 18go, luiden: 

Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 

te Amsterdam. 

Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 

bijzonder die met geneesmiddelen. 

Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 

a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 

stoffen ; 

b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 

bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 

e.- door het bekend maken der uitkomsten van het onder 

uv en b genoemde; 

a. door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 

bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 

e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 

bestrijding der kwakzalverij. 








enne 


‚5. het uitbreiden van ons ledental. 

Hartelijk hopen wij, dat meerdere leden der ver- 
eeniging het goede voorbeeld der Dordsche vaderen 
zullen volgen en dat spoedig werkzame afdeelingen 
over geheel ons land zullen verspreid zijn. 

Dat er helaas nog een groot arbeidsveld voor ons 


derzoek dikwils vereischt, zal zeker met mij een | braak ligt, zal ieder, die ons Maandblad getrouw leest, 


woord van waardeering voor die leden uitspreken. | volmondig beamen. 


De belangrijke onderzoekingen door ons lid van Itallie 
uit Rotterdam in het afgeloopen jaar gedaan waren 
dan ook voor ons een motier, om voor ditmaal zijne 
woonplaats voor onze vergadering aan te wijzen, 
ten einde hem persoonlijk nog onzen dank te be- 
tuigen. 


Zijn de algemeene vergaderingen meer van admi- | 
nistratieven aard, meer doeltreffend voor onze zaken | 


zijn zeker de afdeelingen en daarom stelde het be- 


stuur verleden jaar, ter algemeene vergadering, voor | 


zulke afdeelingen te stichten. 

De influenza was oorzaak, dat nog geen ruimer 
gevolg is gegeven aan dit voornemen, maar toch 
door de goede zorgen van onzen ijverigen secretaris 
zagen wij éése afdeeling opgericht namelijk te 
Dordrecht. 

Eene dergelijke oprichting kan echter niet 
alleen van het bestuur uitgaan en het doet mn 
daarom genoegen er op te mogen wijzen, dat vooral 
een lid onzer vereeniging zich aangordde om onze 
zaak van dienst en nut te zijn. De heer 1. M. van 
Elk heeft aanspraak op onzen dank voor de wijze, 
waarop hij onze zaak heeft gediend. Met onver- 
droten nver was hj bezig en na veel inspanning is 
het hem gelukt de afdeeling Dordrecht en omstreken 
in het leven te roepen. 

Hij wist zich daarbij den steun te verwerven van 
mannen, die ook een open oog hebben voor den 
kwaal, die wij bestrijden, en zoo kunnen wij nu 
reeds constatecren het aanvankelùk zeer gunstig 
resultaat der afdeeling Dordrecht en omstreken. 

De heer van Elk mag met zekeren trots wijzen 
op zijn kind en wij roepen het toe: 

„Welkom in dit leven.” 

De verwachtingen van het resultaat der afdee- 
ngen, verleden jaar vooral door onzen secretaris 
gekoesterd, zijn gebleken niet onjuist of overdreven 
te zijn geweest. 

De afdeelingen, zoo zei hij toen, geven vele voor- 
deelen : 

1. de opsporing van juiste gegevens omtrent de 
handelingen van kwakzalvers, het beter uitvinden 
van hunne moordholen ; 

2. daardoor de grootere kracht om hen te be- 
strijden en om aan te toonen het gevaar waarin zij 
het menschdom brengen ; | 

3. het juister onderzoek naar de treurige gevol- 
gen, die de kwakzalvers-handelingen hebben; 

4. de bespreking onder de leden en het daardoor 
duidelijker doen worden van het doel en het nut 
onzer vereeniging, waarvan dan eindelijk het ge- 
volg IS: 


‚ E 
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| Dat Maandblad doet dan ook 
goede diensten, Enkele kwakzalversartikelen wer- 
den daardoor over de grenzen gedreven, andere geïl- 


‚lustreerde geheimmiddelen vonden geen logies in ons: _ 


land door de goede voorzorgen onzer volijverige redactie. 

Somtijds klaagde de redactie, dat onze wetgeving 
op de uitoefening der geneeskunde wat zwak en on- 
volledig is, maar dit is niet geheel juist. Onze wet- 
geving is uitstekend, zooals de meeste Nederl. wet- 
ten, maar de toepassing der wetten laat bij ons op 
‚het gebied der geneeskunde helaas te wenschen 
oren In de laatste dagen echter zijn weder een 
paar overtredingen geconstateerd en wij hopen, dat 
| de te volgen veroordeelingen een nuttige les voor 
‚de kwakzalvers zullen zijn, hoewel wij er dadelijk aan 
toevoegen, dat de verdienste der kwakzalvers zóó 
‚groot is, dat eene zelfs groote geldboete voor hen 
geen bezwaar oplevert. Hieruit moge echter het 
groote publiek de overtuiging putten, dat de kwak- 
zalverij alleen uit grof winstbejag bestaat en dat 
alles ten koste der gezondheid, ja ten koste van 
‚het leven van velen. 

Dus, mijnheeren, te arbeiden voor dat algemeen 
belang , te strijden tegen zoovele monsters in men- 
‘schelijke gedaante, is voor ons een genoegen en 
‘ons loon zullen wij voor dat werk zeker vinden in 
de overtuiging iets goeds te hebben verricht. 

U opwekkende allen met moed en volharding 
werkzaam te zijn, roep ik u tevens toe: Weest 
welkom op onze vergadering, die ik de eer heb te 
verklaren voor geopend. 








De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat er te 
Dordrecht een afdeeling der Vereeniging is opge- 
richt met aanvankelijk goed succes en dat deze 
afdeeling den naam heeft aangenomen van „DoRD- 
RECHT EN OMSTREKEN”. 

| Voorts dat bĳ Koninklijk Besluit van 20 Juli 
1890 de gewijzigde statuten der Vereeniging zijn 
| goedgekeurd. 

\_ Hierna komen aan de orde de verschillende pun- 
(ten der agenda: 

2. Vaststelling van het verslag der Algemeene 
Vergadering in 1889 gehouden, zooals dit voorkomt 
in het Maaudblad no. 9 van den negenden jaargang. 
Zonder stemming goedgekeurd. 

3. Vaststelling van het jaarverslag over 1889, 
voorkomende in no. 19 der Berichten en Mededee- 
lingen. Zonder discussie en stemming goedgekeurd. 

4. Rapport der commissie voor het nazien der 





rekening over 1889. Deze commissie had het vol- — 


gend rapport ingezonden : 
„Ondergeteekenden, door 
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„dering benoemd tot commissie voor hetnazien van de 
„rekening en verantwoording des penningmeesters 
„Over het jaar 1889, hebbén de eer hierbij te be- 
„richten, dat bedoelde rekening en verantwoording 
„door hen in uitnemende orde zijn bevonden, wes- 
„halve zij der vergadering voorstellen, beide, onder 
„dankbetuiging aan den penningmeester voor het 
„gevoerd beheer, goed te keuren. 
Haarlem, ) A 1890 A. H. van Tubergen. 
Amsterdim, ) “US: k G. Ph. Vriens. 

Eosde de Wik 

Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten, na- 
dat de Voorzitter er nog eens uitdrukkelijk op ge- 
wezen heeft, dat de Vereeniging, sinds vele jaren, 
nu voor het eerst zonder schuld is en zelfs een 
batig saldo van f473.25 in kas heeft, en de Secretaris 
er heeft bijgevoegd, dat dit saldo over het jaar 1890 
vermoedelijk ruim f 700.— zal bedragen, omdat er 
in 1889 nog ruim f 300.— aan oude schuld is ef- 
betaald. 

3. Benoeming van een bestuurslid, ter voorzie- 
ning in de vacature, ontstaande door de periodieke 
aftreding van den heer Dr. G. P. KoRTENHomst. 

Door het Bestuur wordt het volgende dubbeltal 
aanbevolen : 

Dr. G. P. Kortenhorst te Weesp; 

Dr. C. A. Lobry de Bruĳn te Amsterdam, 

Met algemeene stemmen wordt het aftredend lid, 
Dr. G. P. Kortenhorst, herkozen. 

6. Benoeming van eene commissie tot het na- 
zien der rekening van het loopende jaar. 

Op voordracht van het Bestuur worden daartoe 


gekozen de heeren: G. Ph. Vriens te Amsterdam, 


J. M. van Elk te Dordrecht en Dr. Justus de Vrij te 
Rotterdam. 

7 Voorstel van den heer P. J. RiÓjkens te Wa- 
geningen : „De kosten van inning der contributie 
„van die leden, welke het bedrag niet per post- 
„wissel aan den Secretaris-Penningmeester hebben 
„gezonden, komen ten laste dier leden.” 


zoowel geldelijke als therapeutische, in een inge- 
zonden stukje besproken. Hij beveelt het Bestuur 
aan dit denkbeeld door middel van het Maandblad 
onder de aandacht der leden te brengen. 

De heer pe BossoN vraagt aan het Bestuur of er 
iets bepaald is omtrent de verhouding tusschen 
het Bestuur en de afdeelingen, in hoeverre de af- 
deelingen vrij zjn in de keuze der middelen. 

De Voorz. zegt dat dezelfde vraag reeds in de 
vorige Algemeene Vergadering is gedaan en dat 
die vraag beantwoord wordt in art. 18 der Statuten, 
vooral door al. 3, 

Juist in de pas gehouden Bestuursvergadering is 
besloten de afdeelingen zooveel mogelijk vrij te la- 
ten en het saldo van 1889 ten dienste der nieuw 
opgerichte en nog op te richten afdeelingen te stel- 
len, omdat het Bestuur vertrouwt, dat de afdee- 
lingen de voorloopig nog geringe geldmiddelen in 
het oog zullen houden ep niet tot eenigzins belaag- 
rijke uitgaven zullen overgaan, zonder het Bestuur 
ve raadplegen. 

De heer De BossoNn zou gaarne zien, dat het Be- 
stuur een advertentie tegen de voornaamste kwak- 
zalversmiddelen concipieerde en aan de afdeelingen 
opdroeg die advertentie in de meest geschikte lo- 
cale bladen te plaatsen. 

Nadat de Secretaris medegedeeld had, dat in den 


‚boezem van het Bestuur reeds het plan tot rijpheid 


was gekomen, om in een paar der grootste bladen 


te adverteeren, bleek het oordeel van meerdere le- 





„den te zijn, dat de kleinere bladen daarvoor beter 


geschikt waren, voorai omdat, zooals Dr. SANNES 
opmerkte, het adverteeren in de groote bladen veel 
geld kost en het een slechten indruk zou maken, 


indien men het adverteeren om finantieele redenen 


zou moeten staken. Dr. S. ziet veel meer heil in 
het verspreiden van strooibilletten. 
Dr. v. n. PorL wijst er op, dat in het laatste 


maandblad korte waarschuwingen zijn geplaatst, 


De heer J. M. van Erk te Dordrecht heeft zeer 
terwyl de Voorzitter mededeelt dat in het afgeloopen 


veel tegen dit voorstel, omdat z.i. de door den 
voorsteller bedoelde leden zullen worden verbitterd 


en het mogelijke voordeel niet zal opwegen tegen 


het verlies van meerdere leden. 
Daarnaar gevraagd, deelt de penningmeester mede, 


| 


zeer geschikt om door andere bladen overgenomen 
te worden, hetgeen dan ook reeds is geschied, 


jaar 1000 strooibilletten tegen een kwakzalversmid- 
del in Haarlem zijn verspreid en nu onlangs nog 
eenige duizenden in Leeuwarden, Zwolle en den 
Bosch tegen Windelincx. Ook bestaat het plan om 


dat de kosten van inning der contributie per post- eenige verandering te brengen in de verspreiding 


quitantie in 1889 hebben bedragen f 28.20. — 


Ook de H.H. Dr. SANNES en VAN ÍTALLIE spreken » 


tegen het voorstel, waarop de Voorz. mededeelt, 


dat het Bestuur, hoewel de bedoeling van den 
voorsteller waardeerende, toch niet gaarne dit voor- 
stel zou zien aangenomen, omdat het evenzeer voor 
grooter nadeel vreest. — Het voorstel wordt nu, 
geen ondersteuning vindende, geacht te zijn ver- 
worpen. 

8. Bespreking van de middelen die tot bereiking 
van het doel der Vereeniging kunnen bijdragen. 





der 6000 gratis-exemplaren. 

De heer VAN Erk oppert het denkbeeld, om in 
arbeidersvereenigingen enz. populaire lezingen over 
de kwakzalverij te laten houden. Het Bestuur zou 
dit gaarne zien, zoodra zich iemand, geschikt om 
als spreker op te treden, disponibel stelde. Voorts 
wenschte spreker kleine brochures tegen bepaalde 
ksvakzalversmiddelen bĳ de afdeelingez in voorraad 
te hebbeu, om die ter gelegener tijd te verspreiden. 
Dan kan het zijn goedvinden niet wegdra en, dat 
in het maandblad steeds in het licht gesteld wordt, 


De Voorzitter, de gelegenheid tot de besprekingen | dat de prijzen der middelen bij de apothekers 
open stellende, zegt dat het Bestuur gemeend heeft | goedkooper zijn, wijl spreker meent dat dit nict 


in het vorig jaar, hoewel de sympathie er toen 
niet erg groot voor bleek te zĳn, de oprichting 
van afdeelingen aan de orde te stellen. Op meer- 
dere plaatsen is men nu, nadat de bevordering 
dezer zaak van wege het Bestuur, door allerlei 
omstandigheden, is vertraagd, bezig pogingen 
aan te wenden ten einde tot de oprichting te ge- 
raken. — Ook in Rotterdam 1s dit het geval en 
daarom richt de voorzitter in het bijzonder tot de 
tegenwoordig zijnde Rotterdamsche leden een woord 
van opwekking, wijl het in Dordrecht gebleken is hoe 
nuttig een afdeeling kan zijn, en hoe krachtig zij 
kan medewerken. 

De heer GaANtvoorr deelt mede dat er te Rotter. 
dam onder de leden van het departement der 
Mi. t. bev. d. Pharmacie niet veel sympathie bestaat 
voor de Vereeniging en eene afdeeling, omdat de 
vorige Redactie van het Maandblad, jaren geleden, 
eens een onderzoek van Powell’s balsem van anijszaad, 
verricht door eene Commissie uit het departement, 
en welk onderzoek niet eensluidend was met een 
onderzoek van datzelfde middel door een ander 
chemisch lid, niet in het Maandblad heeft opge- 
nomen. 

De Voorz. uit den wensch dat een grief tegen 
het vorig Bestuur geen invloed meer zal uitoefenen 
op de goede verstandhouding tusschen dit Bestuur 
en een deel der Rotterdamsche leden en zegt dat 
alles zal gedaan worden wat kan strekken om 
samenwerking te bevorderen. 

De heer VAN FrArriE deelt mede dat hij een 
middel tot bestrijding der kwakzalverij in praktijk 
heeft gebracht dat z.i. goed kan werken. Spr. 
heeft namelijk, zoodra er nieuwe kwakzalversmid- 
delen op markten of in winkels verschenen, in een 


der meest gelezen dagbladen de eigenlijke waarde, 


waar Is. 

Vervolgens klaagt spr. dat de politie zoo weinig 
op de hoogte is van de geneeskundige wetten en 
vraagt of het niet op den weg der Vereeniging zou 
liggen om de politie hierover wat in te lichten en 
haren ver wat op te scherpen. Andere leden zijn 
van meening dat dit vruchteloos zal zijn omdat de 
politie geen geld disponibel heeft om verdachte 
middelen aan te koopen en, al is dit geschiedt, dan 
toch niet onderzoeken kan of er stoffen in aanwe- 
zig zijn, die door onbevoegden niet verkocht mogen 
worden en bovendien ten slotte geen steun vindt 
bij de justitie. Ook vraagt de heer vaN Erk of 
onze Vereeeniging ook niet op hare beurt zou reques- 
teeren bij de Staten Generaal over de wijziging 
der postwet, waarop de voorz. mededeelt, dat het 
Bestuur dit reeds in Mei of Juni, namens de Ver- 
eeniging, heeft gedaan. 

Nadat de Voorz. beloofd had dat het Bestuur 
de gegeven wenken ter harte zal nemen wordt de 


Vergadering gesloten. 
G. B. SCHMIDT, 


Secretaris. 
Berichten. 


De helpers van Windelinx. Van bevoeg- 
de zijde wordt ons medegedeeld, dat de bekende helpers 
van den Belgischen kwakzalver, de Nederlandsche ge- 
neeskeeren C. EnNrnoveN en Anema, gezamenlijk de uit- 
gave zouden bezorgen van de thans verschenen „Nieuwe 
geneeswijze door aanwending van samengestelde homoeö= 
patische geneesmiddelen naar het Fransch van Dr. Win- 
delinx’”’. leder van hen zou,een gedeelte van het werk 
vertalen, maar, naar het schijnt, heeft Anema zijn col- 
lega in den steek gelaten, want later heeft E. ook dat 


* 


gedeelte vertaald, dal oorspronkelijk voor A. bestemd 
was. 
Wij komen later op dit boekje terug. 





Zwitsersche Pillen van R. Brandt. 

Bij besluit van 21 Juni is de verkoop der Pilulae 
Helveticae van Brandt in Oostenrijk verboden. Het 
verbod berust daarop, dat genoemde pillen aloë bevat- 
ten, waarvan de handverkoop reeds is verboden en op 
de onduidelijke wijze waarop de verdere samenstelling 
dier pillen is aangegeven. 


Het Oostenrijksch ministerie heeft den verkoop van 
het Amerikaansch Haarwater van Prof. White, als zijnde 
loodhoudend, verboden. 

(Weekbl. ve Geneesk.) 


In het Weekblad voor geneeskunde vinden wij den 
dood vermeld van eene kraamvrouw, die, nadat haar 
door eene oude vrouw moederkoorn was toegediend, 
verschijnselen van vergiftiging vertoonde. Dr. Loewen- 
son te Dorpat — die van het geval melding maakt — 
begon, toen hem dit ter ooren kwam , oogenblikkelijk 
met de behandeling door middel van tegengif. De ver- 
schijnselen keerden echter spoedig terug, „om tot aan 
den dood der vrouw, die zich inmiddels onder de be- 
handeling van een kwakzalver had gesteld, aante houden.” 





Bijgeloof en Kwakzalverij. 

In ons vorig No. namen wij het slot over van 
het belangrijke werkje van Dr. EnKraaARr, uitgegeven 
als Volksgeschrift der Maatschappij „tot Nut van ’t 
Algemeen“. Thans laat onze plaatsruimte toe ook de 
eerste bladzijden, zoo geheel in het kader van ons 
Maandblad passende, over te drukken. 

Wij laten het woordelijk volgen: 


„De lezer gelieve in gedachten een groote reis met 
mij te maken, om getuige te zijn van een tooneel, dat 
de aandacht wel waard is. De waarheid der feiten is 
gewaarborgd door het verhaal van zendelinger, die wat 
ik verhalen ga met eigen oogen aanschouwden. 

Wij zijn in het zuiden van Afrika, in het land van 
een kafferstam, niet ver van de grenzen der Trans- 
vaalsche Republiek. Er was een lange tijd van droogte 
geweest. De regen, zoo smachtend verbeid, wilde piet 
komen. Het vee stierf van gebrek aan voedsel. Er 
moest een einde komen aan den onhoudbaren toestand. 
Op een afstand van tweehonderd mijlen woonde een 
beroemde regenmaker. Boden werden gezonden naar 
het verre land om den beroemden man dringend te 
verzoeken, zijn machtige hulp te willen verleenen. De 
boden slaagden, dank zij de rijke geschenken die zij 
medebrachten, uitnemend in hun opdracht, De toove- 
naar zou komen. Ieder in het dorp, zoo luid !e het 
strenge bevel, dat de boden medebrachten, moest zich 
voorbereiden voor de dingen, die komen zouden, door 
herhaalde malen zijn voeten te wasschen. Het ver- 
nemen en het gehoorzamen van het gebod vielen schier 
samen. De geheele bevolking snelde naar de oevers 
der rivier. De groote man liet zich niet wachten. Hij 
verscheen en sprak, staande op een heuvel, de groote 
schare toe. „Laat uwe vrouwen”, zoo heette het, „dit 
‚jaar zaaien en planten op de bergen, want de dalen _ 
„zullen overstroomd worden door den regen, dien ik 
„zenden zal. Ik heb eens in mijn toorn de dorpen van 
‚de vijanden mijns volks verwoest door de hand uit te 
„strekken en de wolken te bevelen zich te ontlasten. 
„Bens heb ik den marsch van een machtig leger gestuit 
„door wolkbreuken, die ik veroorzaakte, waardoor de 
„stroomen zwollen.” 

Allen bogen met diepen eerbied voor zulk een too- 
venaar ; zelfs de stamhoofden van elders kwamen hem 
eer bewijzen, Weldra toog hij aan den arbeid. Kruiden, 
die hij de bevolking liet zoeken, werden op den top 
des heuvels verbrand. Dit werd geruimen tijd voort- 
gezet, bij voorkeur bij nieuwe en volle maan. Eindelijk 
viel er inderdaad een regeubui. De bevolking stroomde 
dankbaar naar den toovenaar, doch vond hem slapende. 
Zijn vrouw waakte echter en goot juist melk uit een 
zak. De ontwaakte toovenaar riep gevat : „ziet gij niet, 
dat mijn vrouw den regen uit den zak schudt?” Het 
volk geloofde, en niemand dacht, dat deze bui buiten 
den toovenaar was omgegaan. Zij was zijn werk ge- 
weest ! 

Wij verlaten Afrika, om een kijkje te nemen in ons 
eigen land. Wij zijn op de weekmarkt van een pro- 
vinciestad. Op het drukste punt is een opeenhooping 
van menschen, waaruit een mengelmoes van geluiden 
opstijgt. Boven alles uit klinkt een menschenstem, die 
zich met de rusteloosheid en de eentonigheid van een 
machine doet hooren, Wij naderer en bemerken, dat 
het middelpunt van den kring ingenomen wordt door 
een man, die op een tafel staat, 

Aantrekkelijk ziet de man er niet uit; haren en 
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van zijn vertrouwen op de werking van natuurlijke | soorten verdeeld. 


J 


baard zijn verwaarloosd; de verschoten en havelooze | daar gebruikt en aangeprezen ! ’t Heet dan, ’t is althans 
kleeding heeft beter dagen gekend. »Menscheu’’, zoo | te probeeren. Met dat besluit om het eens te probee- 
vangt hij aan, „remetiek is de leelijkste kwaal, die een | ren openbaart men echter bet geloof, dat iets, waarmede 
mensch hebben kan. Je kunt geen vin van jelijf ver-| men ten eeuenmale onbekend is, wellicht op de eene 
roeren. ’tIs tijd van hooien’; hij wendt zich tot | of andere geheimzinnige wijze kan werken. Wij kennen 
eenige boeren, „je moet noodig op ’t veld zijn en je | dikwijls zelven de drijfveeren onzer handelingen niet. 
armen gebruiken. Ja wel, daar voel je die leelijke ; Goed weten wat wij eigenlijk doe, is dikwijls voldoende, 
pijn van remetiek in je leden en thuis blijven is de om het besluit op te vatten voortaan anders te han- 
boodschap. Je gaat naar je dokter, je krijgt pillen of | delen. 
een drank, die je beel wat centen kost en je blijft Het geloof in den invloed van geheimmiddelen, hals- 
precies dezelfde. Waarachtig, ze weten der niks van.) bandjes, in de kunsten van een regenmaker en meer 
Ik zal je vertellen wat remetiek is. ’t Is niks anders | dingeu van dien aard kan toch nooit van langen duur 
als electriciteit in je spieren. En nou weetje allemaal | zijn en algemeen worden. Bijna altijd zal de uitkomst 
wel, dat je eieetriciteit met metaleu afleidt. Wel nou, / de verwachting beschamen. Zoo wordt wel eens gere- 
daar heb je het. Ik heb hier een koperen ring; als | deneerd, Wie zoo spreekt, vergeet echter, dat het uit- 
je die om de armen draagt. dan wordt de remetiek uit | blijven van de verwachte werking wel het vertrouwen 
je spieren afgeleid en je hebt er nooit meer wat mêe | op een bepaald middel, op een bepaalden toovenaar of 
te doen. En wat kost je nou zoo’n radicale genezing ? | kwakzalver kan verzwakken, doch niet dat op geheim- 
Dertig centen, niks meer. Kijk nou eens, wat je aan | middelen en toovenaars in 'talgemeen. Alseen regen- 
je dokter moet geven voor pillen, die niks helpen’’. De | maxer bĳ de Kaffers er niet in slaagt om een enkele 
remetiek wil voor ’t oogenblik niets opleveren. De mau | regenbui te laten komen, wordt hij dood geslagen. Het 
grijpt in een andere hoop voorwerpen. Het zijn toe-| volk meent dan het bewijs te hebben, dat hij geen 
echte regenmaker is en zoekt een anderen. Daarenboven 


gevouwen fluweelen bandjes, die in de plooien een 
weinig zwavel bevatten. De stemmachine, die even stil | wordt veel meer acht geslagen op een enkel geval, dat 
toevallig aitkomt, dan op honderden andere, die de 


stond, wordt weer aan aen gang gebracht. „Hier beb 
ik nog wat anders. Dat is wat bijzonders. Wat gaan 
er een kinderen dood aan het tanden krijgen! Als je 
een kind zoo'’n bandje om den hals doet, voordat er één 
tand uit is, zullen alle tanden er juist optijd uitkomen 
en zoo gemakkelijk, als een pop uit een doosje vliegt, 
als je op de veer drukt. Koorts zal 't kind niet beb- 
ben”. Het sluwe ocg werpt onderwijl onderzoekende 
blikken op de toeschouwers. Daar ziet het een vrouw, 
die met half geopenden mond staat te luisteren. Het 
slachtoffer voor een persoonliĳjken aanval is gevonden. 
„Vrouwtje, je hebt jouge kinderen; laat ze toch niet 
dood gaan door die beroerde tanden.’ Het geluk is 
dienstig. De vrouw verkeert inderdaad in het geval. 
De indruk van bet geheimzinnige is gegeven. „Neem 
jj zoo’n halsbandje en je bent voor 20 centen voor al 
je kinderen klaar.” De vrouw aarzelt nog. ’t Zijn toch 
altijd 20 centen. „Na, je kan ’t immers altijd probee- 
ren ! Ik ben alle marktdagen hier. Als 't niet helpt, 
kan je bet gerust teruggeven en dan betaal ik je een 
gulden toe.” De laatste opmerking overwint de gel- 
delijke bezwaren — de eenige, die er nog zijn — en 
de koop wordt gesloten, En deze vrouw zal de laatste 
niet zijn, die met een halsbandje tegen de gevaren van 
het tanden krijgen of met een koperen ring tegen de 
rheumatiek naar huis gaat. 

In tooneelen, als de geschetste, openbaart zich, zoo 
heet het gewoonlijk, de domheid der menschen. Zulk 
een kenschetsing van de ziekte is de juiste niet. Niet 
domheid, maar bijgeloof komt daarin aan het licht. 
Het is het geloof aan geheimzinnige invloeden, die in 
de wereld werken, die zich aan elke berekening ont- 
trekken. De waarheid van het gezegde valt, wat de 
patuurvolken betreft, ieder in het oog. De groote 
stamhoofden bij de Negers zijn na hun dood niet ge- 
storven ; zij leven onzichtbaar voort te midden van hun 
volk ; zij ondersteunen hun vrienden, zij benadeelen hun 
vijanden. Het is zaak hen door het brengen van offers 
goedgunstig te stemmen. Voor den natuurmensch is 
de geheele natuur met geesten bevolkt. Achter de 
gebeurtenissen in zijn eigen leven en achter de buiten- 
gewone verschijnselen der natuur ziet hij die geesten 
als werkzame machten. De toovenaar ontleent zijn 
gezag aan de nauwe betrekking, waarin hij tot die 
machtige geesten staat. Daardoor kan hij iets tot 
stand brengen langs bovennatuurlijken weg. Met de 
menschen op de weekmarkt, die van den kwakzalver 
heil verwachten. is het inderdaad niet anders gesteld. 

In het dagelijksch leven geven zij voortdurend de 
blijken van vertrouwen op een vasten natuurlijken gang 
van zaken. De boer weet zeer goed, dat hij zijn koeien 
op een bepaalde wijze moet behandelen, om melk te 
verkrijgen en ze op haar tijd zwaar en vet aan den 
slager te kunnen verkoopen. Hij weet wel dat regen 
en zonneschijn een bepaalden invloed hebben op het 
wassen van zijn graan. De ervaring heeft hem op- 


gevoed. Voor alles wat buiten den kring ligt van. gr mutes dit laet Bent zit 
zijne persoonlijke ervaring behoort hij echter nog tot. EE Ee en EAN ZIN 


het verleden, is hij nog het evenbeeld onzer voorouders alleen vele pennen in beweging, doch veroorzaakte 


in lang vervlogen tijden, die op ‘t stuk van bijge-, — hetgeen wel te begrijpen is — groote opschud- 
Joovigheid aan de Negers weinig toegaven. ding in het kamp der lavementzetters. De aandacht 


Wel is waar is de dokter zijn eerste toevlucht, | die aan dit middel gewijd werd, bewijst dat het zeer 
als ziekte hem of de zijnen treft eu is dit een uiting ‚in zwang was. Het werd ook dan in verschillende 
De meest eigenaardige is wel die 
middelen en behandelingen, doch dit vertrouwen is in eenvoudig en samengesteld Catholicum. Het 
zwak. Slaagt de dokter B spoedig in zijn pogingen, gerste had slechts eene goede uitwerking op de ziel, 
Ken BENE kee vemdrken, dan opt bij--bj. den 4 daardoör gesticht werd, terwijl het zaligheid en 

wakzalver aan. De dokter weet er wel meer van Eren ej 
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dan de kwakzalver. Maar de laatste beschikt wellicht en 
over iets, waar het gewone menschenverstand niet bij | _ Dit wordt namelijk verhaald doordenzoogenaamden 


kan. In zoogenaamde beschaafde kringen vindt men Cardinal de Plaisance, welke in het Louvre zijne 


Corwales wendt zich met schrik om, als hij, 's morgens 


op zijn weg ontmoet. Hij daalt dan af in de wijn met 


het bijgeloovig vertrouwen op voorteekenen. Hij gelooft 


voor ditmaal heeft afgewend. 

Uit het gezegde volgt, dat men van de manier waarop 
het bijgeloof gewoonlijk bestreden wordt — het wijzen 
op de gevallen, waarin de voorspelde uitkomst niet 
verkregen werd — geen te groote verwachtingen moet 
koesteren, Beter is het, den oorsprong en den aard van 
bepaalde vormen van bijgeloof in een helder licht te 
stellen, waardoor de biĳjgeloovige menschen aan zich 
zelven ontdekt worden. Het beste is ongetwijfeld het 
aantasten van het kwaad in den wortel, d.i. het uit- 
roeien van het geloof aan bovennatuurlijke werkingen 
in de natuur en het vestigen van de overtuiging, dat 
een opveranderlijke orde en regelmaat in alle gebeur- 
tenissen heerscht. Verspreiding van degelijke natuur- 
kennis zal veel kunnen bijdragen tot het bereiken van 
dit doel”. 











Uit ouden tijd. 

Wanneer wij in onzen tijd herhaaldelijk eenvoudige 
middelen, b. v. aloë, dat als purgeermiddel in 
vele opzichten door den geneesheer aanbevolen wordt, 
in gemeenschap met overigens niets beduidende 
stoffen door gewetenlooze bedriegers aanbevolen zien 
als geneesmiddel voor alle mogelijke kwalen, dan 
komt ons onwillekeurig het „Er is niets nieuws onder 
de zon’ voor den geest. Ook de rhabarber toch, 
eene stof die als purgeermiddel zekere verdiensten 
bezit, werd reeds in oude tijden als middel tot 
beursontlasting van de goedgeloovige lijders met 
goed gevolg door de kwakzalvers aangewend. Zoo 
vinden wij in een fransch werkje, La Satyre Menippée, 
uitgegeven in het jaar 1597, melding gemaakt van 
een tweetal kwakzalvers die met grooten ophef en 
met de manier van reclame maken waarvan zij het 
geheim bezaten, een zeer samengesteld middel aan- 
prezer dat den naam droeg van catholicum en 
dienstig was om „alle slechte humeuren in het 
generaal” te verdrijven. 

De oorsprong van dat middel verliest zich in de 
grijze oudheid. Oorspronkelijk bestond het uit een 
dertig zeer verschillende stoffen, welke — afhankelijk 
van de fantasie der bereiders — dikwijls wisselden. 
Eindelijk verscheen de rhabarber op het tooneelen 
maakte een voornaam bestanddeel uit van dit hoog- 


mm 


« hetzelfde verschijnsel. Hoeveel huismiddeltjes worden | kunsten vertoonde. 





verwachte uitkomst niet vertoonen. De mijnwerker van 
naar de mijn gaande, een oude vrouw of een konijntje 


het angstig voorgevoel, dat hem een ongeluk wacht. 
Als het ongeluk uitblijft, is de man niet genezen van 


dan eenvoudig, dat een of andere goede geest de ramp 


‚ontbloot. 





Daar hem, volgens zijn zeggen, die termijn van 
werking wel wat lang toescheen, was hij aan de 
hand van het testament zijns vaders, er toe gekomen 
dit Catholicum zoo te mengen, dat hj een likkepot 
had verkregen die den steen der wijzen overtrof. 
Wij mogen dus aannemen dat het hem gelukt was 
het geluk en de zaligheid reeds in deze wereld voor 
geld verkrĳgbaar te stellen. Ons dunkt, dat zelfs 
de meest brutale kwakzalvers uit onzen tijd nog een 
lesje kunnen nemen bij dien Cardinal de Plaisance ; 
ten minste is het ons van geen der tegenwoordig 
levende kwakzalvers bekend, dat hij door een pur- 
geermiddel de gelukzaligheid weet te doen verkrijgen. 

Intusschen blijkt uit deze mededeeling, dat eene 
lange lijst van middelen, als decoratie aangebracht 
om een eenvoudig purgeermiddel, reeds geschikt is 
om den homo sapiens, den zeer hooggestelden mensch, 
in den waan te brengen dat er heel wat bijzonders 
in verborgen is. Waarlijk, het heden zoowel als 
het verleden leert ons zien dat opgeschroefde taal 
en mystieke omhallingen steeds invloed uitoefenen, 
zelfs op den negentienden eeuwschen aardbewoner. 
Wanneer zal het eens dagen in het Oosten ? 





Safe Cure. 

In het Berliner Tageblatt van 10 Juni wordt 
onder den titel: „Gegen den Heilmittel-Unfug” 
gewaarschuwd tegen Warner'’s Safe Cure, een bruine 
vloeistof in flesschen van ongeveer 500 grammen 
inhoud, aanbevolen tegen nierlĳjden en maagaan- 
doeningen. Deze waarschuwing is niet van gewicht 
Onbekend toch kan de Safe Cure in 
Nederland niet zijn, dank zij o.a. uitgevers en 
boekhandelaren van Duitschland, die Warner’s me- 
dieinische Brochüre, genaamd „Safe Cure, Eine popu- 


‚lär-wissenschaftliche Schrift für Jederman’’, van H. 
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‚H. Warner en Co. te Frankfurt a Main, in tijd- 


schriften plakken, waardoor zij in het oog moet 
vallen. Hoeveel daaraan wel verdiend wordt, weet 
de hemel. 

En men meene niet, dat de helpers der kwak- 
zalvers alleen zij zijn die kleinere boekwinkeltjes er 
op na houden en dat zulke en andere kwakzalvers- 
annoncen alleen voorkomen in geschriften die de 
Berlijners zoo juist „Hintertreppenlectur’’ noemen. 
Neen, lezer! vóór mj ligt b.v. „Nord und Süd, 
Eine deutsche Monuatsschrift,* aflevering van Mei 
1800, le Jahrgang, Band 53 — Heft 158, uitgave 
te Breslau, in de „Schlesische Verlags- Anstalt, vor- 
mals S. Schottlaender.* Daarin is niet bij toeval 
die brochure verzeild geraakt, doch met opzet bij- 
gevoegd. Dit blijkt daaruit, dat onder de inhouds- 
opgave, aan den voet van de bladzijde, te lezen staat : 

Beilagen zu diesem Hefte 
von 

H. H. Warner en Co. in Frankfort a. M. 
(Warner's Safe Cure remedies). 

Carl Merseburger in Leipzig. (Emptehlenswerthe 
Bücher und Musikalien.) 

Niet alleen dus dag- en weekbladen, doch ook 
tijdschriften van allerlei aard helpen de kwakzalvers- 
annoncen verspreiden. Verbazen wij ons aan de 
eene zijde over de kosten die door kwakzalvers 
gemaakt worden om hunne vuiligheden bekend te 
maken en verbazen wij ons nog meer over de 
grenzelooze domheid van het publiek, dat de gelden 
daarvoor geeft, aan de andere zijde laat zich een 
gevoel van minachting niet terugdringen voor die 
allen, die, gekend en geëerd als brave, eerlijke 
lieden, zich intusschen niet ontzien om uit de tweede 
hand te leven van het geld dat arme lijders den 
verschillende gewetenlooze kwakzalvers in den buidel 
werpen. In datzelfde, Nord und Süd, herausgegeben 
van Paul Lindau, vinden wij o. a. ook in de Inseraten- 
Beilage eene geheele bladzijde gewijd aan het be- 
roertewater van Weissman. Daarover kent men ons 
gevoelen en wie het niet weet, kan van onzen 
secretaris een nummer van het maandblad gratis 
toegezonden krijgen, waarin hij het lezen kan. 

Den Heer Paul Lindau, den bekenden schrijver, 
maken wij natuurlĳk geen verwijt daarvan, doch 
jammer is het zeker, dat een tijdschrift dat zijn 
naam voert, eene brochure als bijvoegsel bevat, 
waarin een middel wordt aangeprezen tegen ongeveer 
dertig aandoeningen, voor welk middel het König]. 
Polizei-Präsidium, d.i. het hoofdcommissariaat van 
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Be: onvoldoende is, bewees mij wederom een bezoek aan de | beroerte kan worden voorkomen. samenspraken, òf met een vast prentje, vertoonende de 
Kr weekmarkt op heden, 25 Augustus, te Gorinchem. Roman Weismann, de z.g. uitvinder van dit be- afbeelding van een persoon wiens borst en buik zijn 
ä Reeds op de heenreis vernam ik van eenen mede-| roemde middel, is, kort geleden, aan een beroerte | geopend en waarin men longen, hart enz. kau zien lig- 
RAe reiziger, dat dáár op de markt verschillende z. g. dok- | gestorven. gen. De maag ligt op die atbeelding in het midden 
8e. ters, medicijnmeesters, wandelleeraren, professeurs enz. EE PE a TN NET Ee en niet aan de linkerzij, doch deze leugen in prentver- 
PE: geregeld het publiek trachten te overtuigen van de CORRESPONDENTLE. beelding zouden wij den man gaarne vergeven, als hj 
RO) onwetendheid van hunne collega's (1! !) Eene sl niet: zooveel “leugens im woorden aans de verkeesde 
é | EEn was Eeen Ke AE dat Wegens de gehouden Algemeene eee Ee, et En ee EE 
er soort kunstemakers minder bezocht dan gewoonlijk, maar s B TE 5 en verteld van de verbazende geneeskracht van deze Pas- 
Had toch was schrijver dezer getuige van onderstaand staaltje Vve rgadering der Vereeniging Ee ale, | tilles Géraudel en dit is erger dan aan een maag op een _ 
ij van z. ì. verregaande kwakzalverij. dit No. eeni se da sen later dan prentje een verkeerde plaats te geven. Want menige 


ĳjke eigenschappen zijner koopwaar te overtuigen. | heeren: di ijn toestand er door verergert. 
Deze nu bestond uit EEn aah kruiden, KLAN 5e ei eden DTe AE Dre Re P. een heeft den inhoud dezer pastilles 
zalfje tegen eksteroogen, brand-, stoot-, snij-, val- en |B. K. Bokma, Wijnkooper, p onderzocht en het resultaat in een vroeger Maandblad 
andere wonden op den koop werd toegegeven. H. J, Giltay, Apotheker, - gepubliceerd. Zij bevatten feer met wat suiker, eenig — 
Behoudens ziĳne koopwaar bevond zich op de tafel |l. IJntema, ” n zetmeel, een weinig venkel of anijs en eenig ander 
___eem soort brevet in ’t framsch gesteld, afgegeven in Ee Sn EEEN ln VEA 7 | plantenpoeder. fr 
Le S door een zich noemende „Intitution de la concorde | j. G. van Schaardenburg, Fabriekant, 4 De hoofdzaak is dus de teer, de stof die reeds zoo 
Belge’ ten name van een zekeren Sassenus-Jacques. H. Bax Hz., Wijnkooper , jn menig kwakzalver heeft aangegrepen en waarmee ook 
Verder toonde onze vriend een dokument, afkomstia | É- J. Droogleever ” Guyot zulke goede zaken maakt. Goede zaken zal 
van ’t Ministerie van Handel en Waterstaat in Neder- |C: H- van Hattem, NE é ook deze Géraudel er wel mee maken, doch dit 
Reed x PEN P. M. V. van de Rivière, Leeraar R. H. S. E x ä WT TEE 
and, dat moest dienen om den toehoorders te bewijzen | Mr. W. de Ridder. Advocaat. e zijn slechte zaken voor de patienten. ant teer kan — 
dat dit toch geen bedrog in de hand zou werken. S. M. Hugo van Gijn, Lid van de Tweede Kamer s slechts zelden goed doen en dan nog slechts als het in zeer 
't Viel mij op, dat dit laatste, na vertoond te zijn, | A. C. Singels Az, Fabriekant - geringe hoeveelheid genomen wordt. Dikwijls daaren- 
dadelijk met een oud boek zorgvuldiglijk werd bedekt! | B: Doest Gips, - . tegen en altijd zoo men er veel van neemt, is teer na- 
Al nt H. M. Vriesendorp, Fabriekant. ke d E, dn : Takk 
ls overtuigingstukken stonden er op de tafel een | Mr. A. C. Crena de Jongh, Advocaat, £ deelig, vooral voor de spijsverteringsorganen. Zwakke 
menigte flesschen, gevuld met lint- en andere wormen |G. J. van Rijsoort van Meurs. 5 personen mogen wel dubbel voorzichtig zijn vóór zij — 
en een met eenige slangetjes, alles op spiritus, die onze Ren ne Ruys, k ian En, aan het slikken gaan. 
„professeur” beweerde afkomstig te zijn van menschen | % ub MARE een et ' ie, in 
door zijne kruiden genezen. Getrokken op jenever of ee GE ha EAR bee à Miraculo-preparaten. Reeds geruimen tĳd wordt 
brandewijn, zouden deze hieraan een frisschen, sterken |J, Spruijt, Landskroon, Arts Amsterdam. | de volgende advertentie geplaatst: 
en zeer aangenamen smaak geven. Bij geregeld dagelijksch G. ten Bosch, Apotheker, Rotterdam. Zwakke toestanden worden bij oude en jonge mannen big 
gebruik van een of meer glaasjes van dit aftreksel C.P. varden Bijllaardt, ” - vend onder waarbcrg genezen door de wereld oen e 
worden, zelfs door doctoren geheel opgegeven patienten, H. C. Zeelt, » » Miraculo-preparaten van den Medicinalraad Dr. Mürrrg, 


politie te Berlijn, ernstig waarschuwt. Van am bts- 


wordt, hoogstens eene waarde heeft van 2 Mrk — 
f 1.20. 

De waarde doet evenwel weinig ter zake; hoofd- 
zaak is, dat het niet waar is dat het middel in staat 
is al de aandoeningen, in de brochure vermeld, te 
genezen. Het deed ons genoegen deze waarschuwing 
uit Berlijn te lezen. 

Dat deze brochure in veler handen komt laat zich 
begrijpen. Hij, die den schrijver dezer regelen er 
op wees, ontvangt geregeld het maandschrift Nord 
und Süd van het Leesmuseum te Amsterdam ter 
lezing, waaruit men gereedeliĳk kan opmaken dat 
langs dezen weg reeds velen die brochure in handen 
krijgen. Moge de waarschuwing uit Berlijn onze 
landgenooten weerhouden hun geld weg te werpen voor 

Warner's Safe Cure. 


Ingezonden. 


Dat de strijd, door onze vereeniging gevoerd, nog 


Achter een tafel verkwistte een man van middelbaren 
leeftijd met vlaamschen tongval, zijne welsprekendheid 
aan eene schare omstanders om hen van de voortreffe- 


dikwijls genezen enz. enz. ! 

Onder het gehoor van „Sassenus” bevonden zich o. a. 
ook twee — uaar ik meen te Woudrichem gestatio- 
neerde — brigadiers-maréchaussé, die geen termen 


schenen te vinden om den vriend der zieken (?) te 


vervolgen. En toch, zoude het niet op den weg 
hggen van deze vertegenwoordigers onzer uitstekende 
keurtroepen om dit m. i. echt type charlatan eens te 
toonen, dat men niet staffeloos onze geneeskundige 
wetten met voeten mag treden? Immers, behalve 
dat waardelooze kruiden en zalven als geneesmiddelen 
verkocht worden loopen de arme patienten — vooral 
kinderen — nog kans om door het geregeld gebruik 


aan sterken drank verslaafd te raken. 


t Is meer dan tijd dat de bevoegde autoriteiten eens 


flink optreden, om de gezondheid en de beurs van de 





Î bezoekers der Gorinchemsche weekmarkten in bescher- 
ming te nemen, te meer daar, naar ik verneem, op 
andere 


marktdagen deze door meerdere dergelijke 


specialiteiten met een bezoek vereerd (?) worden die 


Eau Royal de Windsor, 


Eau d’ Amérique. 

Het nieuwe haarmiddel (Verkoophuis), 
Melrose, 

Nieuwe London haarhersteller , 
Rosetters Hair Restorer. 

Deze 14 zijn ons bekend, misschien zijn er nog 
meer. Al deze haarwaters, vertegen woordigende een 
geringe waarde, worden tot zeer hoogen prijs ver- 
kocht; zij zullen het haar misschien een beetje 
verwen, doch geenszins bevorderlijk zijn voor den groei 
van het haar. 

Het middel tegen beroerte van Roman Weissmann 
is een waschmiddeltje dat voor f 3 verkocht wordt ! 
en gemakkelijk in ieder apotheek voor 60 cent te 
krijgen is. Het is namelijk in hoofdzaak de bekende 
Tinctuur van Arnica, die in het waschwater gedaan, 
ongeveer denzelfden dienst doet, alsof men er een 
scheutje brandewijn bij had gevoegd, meer niet. 
leder zal dus wel willen gelooven dat daarmee geen | 


gewoonlijk. | 


— Als nieuwe leden der Vereeniging, behoorende bij de 
afdeeling „Dordrecht en omstreken”, zijn toegetreden de 


Een blik op de gelukkige wijze, waarop eerstgenoemde af- 
deeling werkt, moge de andere leden in het land opwekken 
ook hunne krachten aan te wenden tot het oprichten van 
afdeelingen in hunne omgeving. 


— v.d. P.te A. Op de Antidiphterine is de aandacht 
reeds gevestigd in No. 7 van dezen jaargang. 


— V. te L. Dank voor de toezending van de Sequat- 
courant. 


— Redactie van Nieuw Leven. 


Hartelijk dank voor de 
aanprijzing van ons Maandblad. 


— A. Z. te A. De Juiste samenstelling van Liebe’s Sa- 
grada-wijn is ons niet bekend en zal ook wel moeielijk be- 
kend worden, want de fabrikant schijnt er een geheimmiadel 
van te maken. Als kwakzalverij kunnen wij het vooralsnog 
niet beschouwen, omdat wij in het bijgaande prospectus 
de kenmerkende aanbeveling tegen vele en velerlei kwalen 
missen. 

Intusschen zouden wij U wiet aanraden Liebe's wijn te 
gebruiken. De Cascara Sagrada, een geneesmiddel van den 
lateren tijd, is kennel in alle apotheken (vooral in 
den vorm van vloeibaar extract) verkrijgbaar. Raadpleeg 
dus uw geneesheer of in het door U bedoelde geval dit 
middel kan worden aangewend en zoo ja, schaf het u dan 
aanin een apotheek in uwe woonplaats. Dur weet gij wat 
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zuur, opgeblazenheid, duizelingen, koliek en klieren, 


maar dit behoeft niet, het kan ook nog voor andere 
doeleinden gebruikt worden, want — zegt de fabrikant — __ 
de droppels zijn een voorbehoedmiddel tegen alles; wie — 


jaar in jaar wit alvorens zich ter ruste te begeven, een 
tbee- of eetlepel vol inneemt, blijft steeds gezond. 


Wij vragen in gemcede: kan het ergerliĳker ? kan Babs” 


het brutaler ? 

En waaruit bestaat nu dit uuiverseel-middel? De 
heer D. v. d. Wrrerp te Kampen heeft aan het licht 
gebracht, dat Spranger’s droppels bestaan uit een alco- 
holisch aftreksel van rhabarber, aloë en guttegom , drie 
purgeermiddelen, de laatste twee zeer sterke, die bij 
langdurig gebruik ongetwijfeld der gezondheid groote 
schade zullen berokkenen. 

Wie, jaar in jaar wt, dagelijks deze purgeermiddeélen 
inneemt, kan er zeker van zijn, dat hij, op raad van een 
gewetonloozen kwakzalver, zich zelf tea gronde richt. 


Pastilles Géraudel. De fabrikant van dit bekende 
kwakzalversproduct adverteert òf met telkens afwis- 
selende geïllustreerde reclames, behelzende bespottelijke 


ongelukkige lijder wordt door die krasse beweringen’ 


verlokt naar de pastilles te grijpen en slechts teleur- 
stelling zal bij het gebruik zijn deel zijn, zoo hij niet 


die verschillende gouden medailles verworven hebben en 


aan elk verzwakt lichaam de kracht der Jeugd teruggeven. 


Nieuwe wetenschappelijke verhandeling in de Nederlandsche 
taal, tegen toezending van 60 cent in postzegels, geheim 
en franco. 
Wij herinneren er daarom aan, hoe wij vroeger 
hebben aangetoond, dat noch bij oude noch bĳ jonge 
mannen eepige genezing mogelijk is door dezo prepa= 
raten en ook geen kracht der jeugd daardoor kan 
teruggegeven worden. Het oaderzoek van het lid der 
Vereeniging, Dr. van Hamel Roos, heeft geleerd dat 
men niets anders krijgt dan wat spiritus (brandewijn) 
om mee te wasschen en een iĳjzermiddeltje om in te 
nemen, terwijl van wege het hoofd der politie te Ber- 
lijn is bekend gemaakt, dat de Miraculo-pillen niets 
anders zijn dan gewone aloöpillen, vervaardigd met eenig 
plantenpoeder en medicinale zeep. Verder zij hier herhaald: 


Dat er geen Medicinalraad Dr. Mürrer bestaat, maar — 


de geheele zaak een exploitatie is en de beloofde waar- 
borg niets dan een klank zonder beteekenis. 
Dat de nieuwe wetenschappelijke verhandeling in 





8 wege is onderzocht en volgens opgave van een apo- Eau de Castille, En alsof dit nog niet genoeg was leest men in 
_____ theker te Berlijn, die het middel aflevert, blijkt, dat Eau de Zenobie, eene bijgevoegde brochure, dat bij cholera en buikloop, | 
JA het bestaat in hoofdzaak uit Amerikaansch Win- Eau des Fées, deze LEeppe Oee de En ae de pe ie 
______tergreen-cil (oleum Gaultheriae) een middel ook hier Eau de Florida, De hieIE Re Nee he 
____te lande reeds lang bekend en somwijlen aangewend, Eau Magique, > de Ee Erk Een zijn met EET Ds 
ad en dat de flesch, waarvoor 4 Mrk — f 2,40 betaald Eau Hamilton, groote getal kwalen, waartegen dit middel hulp biedt; _ 


de Nederlandsche taal, niet nieuw en niet weten- 
schappelijk en zelfs in ’t geheel geen verhandeling is, 
maar een erbarmelijke reclame voor de genoemde mid- 
delen in onbeholpen taal te zaam geflansd. 
= Niemand zij dus zoo onnoozel om, al ware ’t ook 
enkel uit nieuwsgierigheid, 60 ects. weg te werpen door 
de enkele bladzijden druks te laten komen. See 
Later kwam een andere advertentie in de bladen 
voor, waarin als verzènder zekere Kreikenbaum genoemd! 
werd. Men zij op zijn hoede! Ee 






heden op een naburige jaarmarkt hun geluk gezocht | gij hebt, wat niet het geval is, wanneer gij het praeparaat 
B hebben. ( | van Liebe koopt. 
Reel D. 


Herhaalde waarschuwingen. 


Dr. Spranger's Maagdroppels. Met ijzeren 
volharding wordt dit middel voortdurend aanbevolen 
tegen alle »aag- en onderbuikskwalen, als onmiddellijke 
hulp bij schele hoofdpijn, maagkramp, misselijkheid, 
| hoofdpijn, buikpijn, sliĳjmverstopping, hartwater, maag- 


v. E. 





Ter overname. 
_______Lood-houdende, dus vergiftige haarwaters, die in 
___Nederland verkocht worden: 
| ___Allen’s Haarhersteller , 

__Ayer's haarversterker, 
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MAANDBLAD 


UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING 


FEGEN DE KWAKZALVERIJ. 


Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Secretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 











Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden, Het 
vereenigingsjaar loopt van r Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
wan het biad, zooveel exemplaren als zij aauvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan 1o per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 

Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 

Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 





| 








EESTUUR DER VEREENIGING. 





Nr. L, Zevers Veeckens, Notaris te Amsterdam, Voorzitter. 
C, Guldensteeden Egeline, Apotheker te Zeit. 

Dr, GP, Kortenhorst, Arts te Weesp. 

Dr. CN, van de Poll, Arts te Amsterdam, 


G.B, Schmidt, Apotheker (Binnenzasthuis) te Amsterdam, 
Seeretaris-Penninemeester, 
GETAL LEDEN 1018. 
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| De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 


TEGEN DE KWAKZALVERIJ, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 20 Juli 1890, luiden: 
Art. 1. De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, ìn het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
b. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
c‚ door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 
d: door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 
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Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 
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INHOUD: 

Hoofdartikel: Geschiedkundige aanteekeningen omtrent 
kwakzalverij. 

Berichten: Beperkte invoer van geheime geneesmiddelen 
in Italië. — Pillen in Engeland. p 

Grootere artikelen: Verbod van het adverteeren van ge- 
heimmiddelen in het buitenland. — Verbod van invoer van 
geheimmiddelen in Rusland. — Wat is geneesmiddel? 
— Nog eens haverstroo. — De reclames voor Moeder Sei- 
gel’s middelen. — Borst-koekjes en Borst-siroop van Arabi- 


schen Nafé. 
‚ Ter overname: Teercapsules van Guyot en Pastilles Gé- 
raudel. — Raad aan dooven, die hun geld willen wegwerpen. 
Correspondentie. 
Herhaalde waarschuwingen: Theophile's Haarkleurmiddel. 
— Theophile’s ontwikkelingsbalsem. 


Geschiedkundige aanteekeningen 
omtrent kwakzalverij. 

Onze eeuw, waarvan wij zoo gaarne als de ,ver- 
lichte eeuw” spreken, kan in menig opzicht onder- 
vinden dat het spreekwoord: „Er is niets nieuws 
onder de zon’ juist is. Wat er echter ook verlicht 
moge zijn, zeker niet de geest van de menigte — 
al roemt zij op hare groote ontwikkeling — met 
betrekking tot de geneeskundige wetenschap. In 
deze eeuw toch is het den kwakzalver en bedrieger 
nog even gemakkelijk gehoor te krijgen bij de goede 
gemeente als in den goeden ouden tijd. Opmerkens- 
waardig is het tevens dat de wijze van kwakzalveren 
welnig verschil oplevert met die in vroegere 
eeuwen. Men acht het dus zelfs niet noodig eenige 
meerdere verfijving in de wijze van bedrieger uit 
te vinden. Levert daarvan reeds het stukje in ons 
vorig nummer over de weekmarkt te Gorinchem 
getuigenis, nog duidelijker blijkt het uit het volgende, 
dat wij ontleeren aan het werk van HERMANN Peters, 
Aus pharimazeutischer Vorzeit. 

Met het volgende versje, dat zeer kenschetsend 
is, opent hj zijne mededeelingen : 

„Es nimpt sich an der Artzenei 

Jetzt jederman mit grossem Geschrei, 
Leien, Priester und Dorffpfärrer, 
Juden, Zabnbrecher und Lehrer, 
Naassweise Weiber, jurg und alt, 
Verdorbne Krämer gleicher Gestalt, 
Und ob wohl ist am Tag bekandt 
Ihr gross’ Betrug und Onverstandt, 
Und was sie treiben allerhandt — 

Doch leidet man's umbher im Land”. 

In het begin van de middeleeuwen was de uit- 
oefening der geneeskunde in veler handen en be- 
stond zij veelal slechts uit bijgeloovige goochelarij. 
Herst later, na de dertiende eeuw, werd het aantal 
dergenen die van de uitoefening der geneeskunde 


GA een beroep maakten, zóó groot, dat de regeeringen 
< in Duitschland het noodig vonden daarvoor regels 





| 








te stellen, zoodat alleen aan beëedigde geneesheeren 
het recht werd toegekend aan lijders geneesmiddelen 
voor te schrĳjven en aan apothekers om die te 
bereiden en af te leveren. Wie zonder beëedigd te 
zijn de geneeskunde uitoefende, moest 5 pond Heller 
betalen. 

Dat met de invoering van eene de geneeskunde 
regelende wet, niet dadelijk,het onbevoegd uitoefenen 
der geneeskunde en de kwakzalverij ophield, is 
duidelijk. Immers heden ten dage handelen kwak- 
zalvers en geheimmiddelkramers nog alsof er geene 
geneeskundige wetten bestaan. Van oudsher blijkt 
het intusschen dat de lichtgeloovigheid der mevschen 
eigenlijk de eenige oorzaak is, dat ondanks wetten 
en straffen de kwakzalvers nog steeds hun werk 
voortzetter. Dat men in het straffen in de middel- 
eeuwen wat strenger te werk ging dan tegenwoordig 
het geval is, blijkt uit een mededeeling in Müllners 
Nürnberger Anralen, waar vermeld wordt dat in 
het jaar 1499 zekeren Hannsen Bok van Freisingen, 
wegens bedriegeliĳk uitoefenen der geneeskunde en 
valsche kunst, beide oogen werden uitgestoken. 

Herhaaldelijk bleek het noodig maatregelen te 
nemen tegen de voortdurende onbevoegde uitoefening 
der geneeskunde en de bedriegelijke handelingen 
der kwakzalvers. Zoo werd in 1530 en 1548 op 
de riĳksdagen te Augsburg door Keizer Karel V 
gehouden, bepaald, dat: „Marckt-Schreyer, Ruff- 
Aerzte, Zahnbrecher, Murmelthier-Schmeltzer, die 
sich wegen grosser Wissenschaft allerlei Künste und 
der Arznei fast heisser ruffen, biss sie den Leuthen 
genug Heller abklauben und abgaunern, solche 
mögen zwar ihre Zähne brechen, bei denen, so vor 
sìica selbst Lust darzu haben, exerciren, auch das 
Murmelthier-Schmaltz verkauffen, bevorab in drei 
Messen; da sie aber mit Betrug umgingen, oder 
verbottene und solche Sachen, welche leichtlich zu 
verfälschen als Theriack, Mithridat, Giff — Lattwer- 
gen, so in wohlbestellten Apotheken ohnediss zu 
bekommen, item purgirende und das Geblüthtreibende 
Dinge oder Gifft feil hätten ; sollen ihnen die waaren 
genommen, auch sie darum ferner ernstlich gestraft 
werden.” 

Doch het mocht niet baten. Telkens weder was 
het noodig wettelijke bepalingen te maken. Bij 
herhaalde overtreding schijnt men de misdadigers 
gestraft te hebben met verbanning uit de stad, 
want in het Nürnberger Ratsbuch leest men op 19 
September 1530: „Katharina Schymlin nochmals 
warnen, ires artzneiens müssig zu steen, oder man 
werde ir die stat verpieten’”’. 

Dat ook in die tijden de kwakzalvers en zooge- 
naamde doktoren uit allerlei slag bestonden, blijkt 





5 op de lijst waarop de namen dezer ge- 





mmm. 
uit hetzelfde Ratsbuch, waar geschreven staat van 
‚een zekeren Scholler, die eerst „leinweber gewesen, 
‚sich jetzt ein doktor der artznei schelten, auch für 
‚einen solchen prauchen lässt,’ enz. En hoe groot 
het aantal diergelijke luidjes was kan men nagaan 
uit het verhaal dat reeds in 1571 werd gedaan van 
een grappenmaker, wien door den hertog van 
Ferraria, Nicolaas, gevraagd werd van -welke soort 
menschen er wel de meesten in de stad waren, 
waarop hij antwoordde: „artsen’’. Dit bewees hij 
door een doek om het gelaat te binden. Aan ieder 
die hem vroeg wat hem scheelde, antwoordde 
hj, dat hj geplaagd werd door vreeselijke kiespijn 
en op één dag ontving hij 300 raadgevingen. 








dienstige raadgevers, tijdelijk geneesmeesters, door 
hem geschreven waren, stond de hertog zelf. Wij 
voor ons zijn de meening toegedaan dat zoo iets 
ook heden nog zou voorkomen, en zeker kan een- 
ieder zich oogenblikken herinneren, waarin hem 
voor een of andere kleinigheid tientallen raadge- 
vingen werden opgedischt. 

De beschrijving der kwakzalvers, door Dr. Joachim 
Cammermeisterin 1571 gegeven, past nog volkomen 
op hunne beruchte navolgers in onze eeuw. Hi 
beschrijft hen aldus: „Zum ersten, wie wol sie offt 
mit statlichen Titel der Arzt und Doctores, für- 
nemlich aus frembden, weit gelegenen Ländern und 


unbekannten Ortern braugen, auf dass ihr falsch 


Fürnehmen und erdichtete Sündt nicht bald offen- 
bar können werden, so scheuen sie doch und meiden 
andere fromme Aerzt und verdrüst sie, wenn man 
von den Sachen aus der rechten Kunst und auss 
dem Grundt mit ihnen handlen will, fürnemlich in 
lateinischer Sprach, da sie fürgeben, sie lassen ihre 
Kunst niemandt wissen, denn sie kost gar viel und 
seì ihre Nahrung, uad wenn sie gleich nicht ge- 
lehrt, so sein sie doch so wol erfahren als andere, 
das sonderlich in Betriegen und Liegen war ist”, enz. 

Het aannemen van titels’ om iets te schijnen, 
was dus altijd een der middelen om het publiek 
zand in de oogen te strooien. Doch ook andere, 
nu nog gebruikelijke middelen werden door hen 
aangewend. Zoo is het bedriegen door middel van 


attesten, gedeponeerde merken en gelogen bekro-_ 


pingen, volstrekt geene uitvinding van onzen tijd. 
Wij lezen toch een eind verder : „Zum andern weisen 
sie geschrieben Brieff und Siegel auff, damit man 
mancherlei Betrug kann machen, die weil sie es 
von ein ander entlehen oder sonst in ihre Hände 


bringen oder von einem erben.”’ Zelfs het verkrijgen 


van brieven waarin van genezing sprake is, is oud. 


„Item tregt sich auch wol zu, das ihnen etwa ein 
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oder zweimal die Sach geglückt hat, alsdann lassen 
sie nicht nach, bis sie von einem mit List briefliche 
Urkundt bringen können.’ 

En van zelfverheffing met gelijktijdig trachten 
om den erkenden geneesheer in miscrediet te bren- 
gen, eene wijze van reclame maken, ook nu her- 
haaldelijk gebezigd, is insgelijks sprake in de be- 
schrijving welke wij aanhalen. 

Daarin vindt men beschreven hoe zij gedrukte 
papieren rondzenden, rondstrovien en aanplakken, 
waarin volkomen genezing wordt voorgespiegeld , 
hoe zij zelfs hunne waren verkoopen, met de mede- 
deeling hoeveel geld, moeite en arbeid het hun 
gekost heeft die te verkrijgen, van hoever en met 
hoevele gevaren zij die medebrachten, terwijl zij 
niemand zeggen wat het middel is en hoe het heet, 
opdat zij het des te duurder kunnen verkoopen. 

De overheid, zegt de schrijver, mag zoo iets 
niet toelaten. „Want wanneer iemand, die vervalscht 
goud en zilver of valsche munt uitgeeft, met den 
dood gestraft wordt, hoeveel meer moet men dan 
zulke bedriegers straffen, die met opzet den lieden 
hunne welvaart en gezondheid, lijf en leven, het- 
welk alles zooveel hooger staat dan goud en zilver, 
ontrooven.’”’ Galenus is het trouwens volkomen 
met hem eens. Deze schrĳft dat er tusschen een 
ongeleerden en bedriegelijken geneesheer en een 
moordenaar geen onderscheid bestaat, want dat 
deze de menschen in wouden en op eenzame plaat- 
sen ombrengt , gene echter de lieden in de steden 
het leven beneemt. 

Verder wijst hij in zijne beschrijving er op, dat 
kwakzalvers beweren met ééne artsenij, welke soms 
uit een (rood) poeder, ook wel uit water en dergelijke 
dingen bestaat, onder den naam van Electuarium 
vitae of aqua vitae (vel potius mortis), iedereen 
te genezen, haar voor alle ziekten goed noemen, 
uit welke oorzaken die ook ontstaan zĳn. En 
wanneer men er aan twijfelen mocht, is hun ant- 
woord, dat zĳ dit uit eigen ervaring weten en 
het met brieven en zegels kunnen bewijzen. Zooals 


men ziet kunnen dus de hedendaagsche kwakzalvers, 


lees: bedriegers, er niet eens roem op dragen dat 
zij ook maar in één enkel opzicht iets nieuws aan- 
wenden. Alle hulpmiddelen, alle streken, alle leu- 
gens door hen gebruikt, zijn oud en versleten. 
Intusschen is dit tevens een bewijs dat zj hunne 
luidjes kennen. Want dezelfde praatjes en bedrie- 
gerijen vangen den negentienden-eeuwschen mensch, 
zooals zij het den middeneeuwschen deden. Voor- 
waar een bedroevend verschijnsel bij de zoo dikwijls 
geroemde hoogere ontwikkeling des geestes van het 
tegenwoordig levend geslacht. 


afgeleverd naar aanleiding van een door een genees-{ om zich langen tijd goed te kunnen houden en even- 


kundige afgegeven recept. 
zullen, om te kunnen worden toegelaten, voorzien moe- 
ten wezen van eene etiquette, houdende de aan wijzigin- 
gen, voorgeschreven bij de wetten en reglementen, op 
dit stuk in Italië bestaande. 

*Pillen in Engeland. Engeland is het be- 
loofde land voor pillen-fabrikanten. Een vakblad heeft 
uitgerekend, dat het dagelijksch verbruik van pillen in 
Groot-Brittanië het ongehoord getal van 5,643,961 stuks 
bedraagt. Daaruit is af te leiden, dat ieder mensch 
in het Koninkrijk, van den oudsten grijsaard tot den 
jongsten zuigeling, gemiddeld ééne pil per week inneemt. 
De jaarlijks verbruikte pillen wegen 181,000 kilogram, 
en om die te vervoeren, zou een goederentrein van 36 
waggons noodig zijn. Naast elkander gelegd, zou de 
rij tweemaal zoo lang zijn als de afstand tusschen 
Liverpool en New-York. 


Verbod van adverteeren van geheim- 
middelen in het buitenland. 

“De minister van Binn. Zaken in Oostenrijk heeft 
het vorige jaar onder dagteekening van 18 Aug. 
1889 eene circulaire uitgevaardigd, waarbij de 
autoriteiten werden aangemaand bijzonder toe te 
zien op de apotheken van die firma’s, wier namen 
voorkwamen onder de depôthouders van kwakzalvers- 
artikelen, er tevens op wijzende, dat de aankondi- 
Zing van sommige middelen, met aanwijzing van 
de ziekten, waartegen zij heeten dienst te doen, 
aan de apothekers niet is geoorloofd. 

Sommige apothekers daar te lande hebben een 
bezwaarschrift bij de Regeering ingediend tegen 
deze publicatie. In antwoord daarop heeft de 
Minister thans, onder. dagteekening van 22 Juni 
1890, dezelfde bekendmaking herhaald, nogmaals | 
uitvoerig de gronden aangevende, waarop de aan- 
schrijving berust. 








*In Pruissen is het verbod van adverteeren der 
kwakzalversmiddelen reeds vrij algemeen. Ook an- | 
dere Staten van Duitschland zijn reeds in dezelfde 
richting werkzaam. Thans heeft Baden zich voor- 
gesteld dit voorbeeld te volgen, en nog EN 
omdat de boete, die elders slechts 30 of 60 Mark 
bedraagt, waarschijnlijk tot 150 Mark verhoogd zal 
worden. 

De Regeering namelijk van dit Groothertogdom 
heeft aan de Volksvertegenwoordiging een wetsont- 
werp aangeboden tot wijziging van een artikel der 
politiewet en dit te doen luiden als volgt: 

Alwie geheim- of zoogenaamde patentmiddelen en 
spécialités in het openbaar ten verkoop aankondigt 
of aanprijst, wordt gestraft met eene boete van 150 





Ten slotte zegt de schrijver: „Das sein nun die Mark (90 gld.) of met hechtenis. 


fürnembsten Merckhzeichen , damit solche Leut eini- 
gen bekandt werden, darunder in einer Summe ver- 
fasst sein vermeinte betriegerische Arzt, Landfahrer, 
Empirici indocti, verloffene christliche Personen, 
Rossärzt, unerfarene alte Weiber, Zahnbrecher, 
Zigeiner, Juden, Zauberer, verdorbene Alchimisten , 
Goldschmidt und dergleichen.” 

Men ziet het, het gilde der kwakzalvers be- 
stond destijds uit dezelfde soort verloopen lieden 
en bedriegers als tegenwoordig. Onbekendheid 
met de personen, die zich zelf een krans om 
het hoofd leggen die hun niet toekomt , onbekend- 
heid met het eigen vleeschelijk ik en hichtgeloovig- 
‘heid tot in den hoogsten graad, zin het van ouds- 
her geweest die het bestaan van zulke toestanden 
konden bestendigen. Of het ooit anders zal worden ? 
Op deze vraag moeten wij het antwoord schuldig 
blijven. Het streven van ieder, die daartoe bij 
machte is, zij het voorlichting te geven aan de 
menigte die nog steeds het offer is van geweten- 
looze bedriegers. Ons aaudeel aanvaardden wij door 
het voortdurend pogen om die bedriegers te ont- 
maskeren. Als afwisseling in de gewone mededee- 
lingen gaven wij deze geschiedkundige aanteeke- 
ningen, met den wensch dat zij en ook eventueel 
volgende, aan onze lezers welkom mogen zijn. 


Berichten. 


*De Italiaansche tolbeambten hebben den last ont- 
vangen, den invoer in het koninkrijk Italië te weigeren 
van geheime geneesmiddelen, die niet bestemd zijn om 
te worden verkocht door apothekers, onder toezicht 
yan de geneeskundige autoriteiten, en om te worden 


Zegt het verder ! 


Verbod van invoer van geheimmid- 
delen in Rusland. 

“In het laatst van ’t vorige jaar is, onder dag- 
teekening van 4 November 1889, in Rusland door 
het bestuur der belastingen de volgende circulaire 
uitgevaardigd : 

Art. 1. De invoer van geneesmiddelen, waarvan 
de vervaardiging een zoogenaamd geheim is der 
fabrikanten, (patentmiddelen) kan niet geschieden 
zonder goedkeuring van den Geneeskundigen Raad 
bj het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en 
met toestemming van het Ministerie van Financiën. 

Art, 2. De Geneeskundige Raad onderzoekt slechts 
die patentmiddelen, waarvan de z. g. uitvinders eene 
uitvoerige beschrijving der samenstelling en bestand- 
deelen overleggen. 

Art. 3. Slechts zulke patentmiddelen kunnen tot 
invoer worden toegelaten, bĳ wier vervaardiging 
eene zeer bijzondere handelwijze of zeer kostbare 
toestellen noodig zijn en welke middelen bovendien 
zich gedurende geruimen tijd goed houden en zonder 
nadeel voor hunne samenstelling en bestanddeelen 
verzonden kunnen worden. 

Art. 4. Bj de bepaling der inkomende rechten 
voor gewone geneesmiddelen, wier samenstelling riet 
geheim gehouden wordt, wordt het gewone daarvoor 
vastgestelde tarief gevolgd. 

Art. 5. De invoer van geneesmiddelen tot deze 
kategorie behoorende, wordt door den Geneeskun- 
digen Raad toegestaan, indien deze zich heeft over- 


tuigd van de goede kwaliteit, van hun eigenschap ; 


Genoemde geneesmiddelen | eens of hun werking overeenkomt met hetgeen in 


de bijgevoegde aanbevelingen wordt beweerd. 

Art, 6. Schoonheidsmiddelen en toiletmiddelen 
worden alleen dan onderworpen aan het onderzoek 
van den Geneeskurdigen Raad, wanneer op de eti- 
quetten of bij afzonderlijke aankondigingen gewezen 
wordt op algemeene geneeskrachtige eigenschappen 
dezer middelen. Als zoodanig worden niet aangemerkt 
opgaven omtrent de werking op de huid, den haar- 
groei, het tandvleesch en andere alleen lokale en 
uitwendige werkingen, 

Art. 7. Na overleg tusschen de Ministeriën van 
Binn. Zaken en van Financiën kan de invoer van 
alle andere zoogenaamde geneesmiddelen, toegestaan 
of verboden worden. 

Art. 8. De bovenbedoelde geheim-middelen 
worden na het onderzoek door den Geneeskundigen 
Raad geplaatst op de lijst van verboden of niet ver- 
boden artikelen. Deze lijsten worden jaarlijks her- 
zien en op 1 Maart publiek gemaakt door het bestuur 
der belastingen. 


Wat is geneesmiddel ? 


*Wij hebben het altijd gezegd, dat, indien decor onze- 
wetten slechts de verkoop en het ten verkoop in 
voorraad houden van geneesmiddelen door onbevoeg-— 
den was strafbaar gesteld, aan de kwakzalvers en 
hunne handlangers gevoelig afbreuk zou worden 

edaan. 

Eene definitie van hetgeen onder geneesmiddelen 
verstaan moet worden zou dan niet noodig zijn en 


zou slechts dienen om den weg aan te wijzen, hoe 
zulk eene bepaling door behendige zwendelaars kon 


worden ontdoken. 

Niet de samenstelling, zooals nog immer in ons 
land zoovele juristen betoogen, maakt een voorwerp 
tot geneesmiddel, niet het aanwezig zijn van de eene 
of andere geneeskrachtige stof onder de bestanddee- 
len van het middel, maar de wijze, waarop het 


wordt aangekondigd en aangeprezen, het karakter 


waaronder het wordt verkocht, de naam die het 
werdt gegeven en de eigenschappen , die er door 
den vervaardiger en verkooper zelf aan worden toe- 
geschreven , stempelen het tot geneesmiddel. Bij 
die opvatting zal de verkoop strafbaar zijn van 
allerlei artikelen, die overigens door iedereen mogen 
worden verkocht. 

Teerwater, suikersiroop, linzenmeel , schoon water 
mag een ieder zonder twijfel verkoopen. Zoodra Guyot, 
Gimborn, du Barry, Graaf Mattei daaraan echter 
allerlei geneeskrachtige eigenschappen in publieke 
aankordigingen toedichten en deze artikelen daardoor 
als iets eigenaardigs aan den man trachten te bren- 
gen en in ’t bijzonder als geneesmiddelen tegen 
bepaalde ongesteldheden,dan wordt door hen of hunne 
depothouders eene wet overtreden; die -den verkoop 
van geneesmiddelen slechts aan daartoe bevoegd 
verklaarden toestaat. 

Het Hooggerechtshof te Dresden heeft deze op- 
vatting, reeds meermalen in Duitschland gehuldigd, 
opnieuw bevestigd bij vonnis van 18 Juui 1888, 
waarbij een winkelier veroordeeld werd wegens het 
„ten verkoop in voorraad houden“ van Engels honing- 
bloesem borststroop. 

Niettegenstaande het middel bestond uit witte 
suikerstroop en gezuiverde honing, welke beide artike 
len volgens de Duitsche wet ook door niet-apothe- 
kers mogen worden verkocht, zoo diende, volgens 
deze rechtbank, vooral ook te worden gelet op doel 
en vorm en was het in het onderhavige geval aan 
geen twijfel onderhevig of beide waren er op inge- 
richt om het publiek te doen gelooven, dat er sprake 
was van een geneesmiddel. Het debiteeren en ver- 
koopen daarvan was den winkelier door de Keizer- 
lijke verordeningen van 4 Jan. 1875 en 3 Jan. 1883 
in verband met art. 367 van het RiÓjksstrafwetboek 
verboden en vandaar zijne veroordeeling. 


Nog eens haverstroo. 

De aanleiding tot dit artikel was een schrijven, 
dat wij voor eenigen tijd ontvingen. Wij antwoorden 
daarop in dezen vorm, opdat ook anderen, die het 
begrip geneesmiddel aan dit stroo verbinden, worden 
ingelicht. Waar de schrijver het betreurt „dat een 
eenvoudig en onder ieders bereik liggend geneesmid- 
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del, als waarvan hier sprake is, in discrediet zou 
worden gebracht door de leugens, die een of ander 
kwakzalver er over gelieft op te disschen”’ , staan 
wij geheel aan zijne zijde. Doch, naar onze mee- 
ning , kan hier van geneesmiddel geen sprake zĳn. 

Tot goed begrip van het standpunt dat door den 
geneesheer, d.w.z. door den man die door nauw- 
gezette, langdurige studie onder leiding van bekwame 
zaannen in het vak der geneeskunde, tegenover de 
ziekten wordt ingenomen, diene het volgende. 

De vele ziekten, waaraan de menschheid onder- 
hevig is, zijn zoo verschillend en bieden zooveel ver- 
scheidenheid aan, terwijl aan een anderen kant zoo- 
vele overeenkomstige verschijnselen bij verschillend 
grondlijden zich voordoen, dat het steeds de plicht 
en de taak van den geneesheer is in de eerste plaats 
uit te vorschen welke aandoening de oorzaak is van 
het lijden, welke aandoening de verschillende ver- 
schijaselen, waardoor zich het lijden openbaart, te 
voorschijn brengt. Bij dat uitvorschen der oorzaak, 
bij het opsporen der aandoening, komt hij noodza- 
kelijk tot de erkenning welk orgaan of welke der 
organen lijdende zijn. Voor den geneesheer zijn dus 
de verschijnselen die zich bij den patient voordoen 
de uisingen van eene oorzaak, welke oorzaak hij 
eerst kan trachten weg te nemen, nadat hij haar 
gevoncen heeft. Hij mag dus niet tevreden zijn 
met de gezegden van zijn patient: „Ik hoest, of 
ik heb pĳn in den rug, of ik heb pijn in het hoofd, 
of ik hoor slecht, of ik heb zwakke oogen , enz.” 
Neen, hij gaat verder en zal, geleid door de zoo 
nauwkeurig mogelijk opgenoemde klachten van den 
patient, zijn onderzoek beginnen, om met de hulp- 
middelen die de wetenschap hem verschaft heeft, 
te erkennen, wat de oorzaak is dat de patient hoest, 
dat hiĳ pin in den rug heeft, enz. En wanneer 
hij die oorzaak (of oorzaken) gevonden heeft, is zijn 
geheele denken en arbeiden er op gericht die oor- 
zaak, die aandoening weg te nemen. Gelukt hem 
dit, daa verwijdert hij daarmede de uitingen, waar- 
door de aandoening zich kenbaar maakt, den hoest, 
de pij» in den rug, enz. 

Livrecht daar tegenover staat de oningewijde , 
de leek. Voor hem is het. verschijnsel hoofdzaak. 
„Ik hoest!’ zegt een lijder. De een raadt hem Em- 
ser-pastilles aan, de ander een natten omslag om den 
hals, de derde gorgelen met dit of dat, de vierde 
drop uit den blikken trommel, de vijfde Boerhavi- 
sche klontjes, de zesde karaillen, de zevende een 
warme pap op de borst, de achtste daarentegen ijs, 
le negende een papier met kaarsvet, de tiende reu- 
zel, de elfde b.v. haverstroo, de twaalfde een flesch 
rijnwijn en onder de wol kruipen, de dertiende .…. 
en zoo gaat het door! Maar wie denkt er aan of 
die hoest misschien iets meer is dan alleen een las- 
tige kameraad die den nachtrust stoort of op andere 
wijze hinderlijk is? Slechts een enkele. De leek 
dus stelt zich tevreden met het verschijnsel en noemt 
dat „ziekte”. Zoo noemt de leek „verlamming” 
eene ziekte, zoo ook hoofdpijn, diarrhée, verstopping, 
terwijl het volstrekt niet bij hem opkomt dat de 
oorzaak van wat hij ziekte noemt, doch een ver- 
schijnsel is, voor hem in het duister ligt. De genees- 
kundige behandeling van den leek is dus slechts 
eene behandeling van het verschijnsel. Gelukt het 
hem, hetzij door een huismiddeltje, hetzij door eenig 
kwakzalversmiddel, voor eenigen tijd het verschijn- 
sel te onderdrukken, dan noemt hij zich genezen 
en roemt op het middel. Dikwijls vergeet hij ech- 
ter daarbij dat zijne wijze van leven gedurende het 
gebruik van zoodanig middel veranderd is. In het 
algemeen b.v. zal iemand die hoest zich vrijwaren 
voor prikkels, waarvan hj bij ondervinding weet dat 
zij hem in den weg staan bijzijn trachten om dien 
hoest kwijt te raken. Zoo zal hij die rookt, het 
rooken laten, hij zal geen sterk gekruide spijzen 
noch prikkelende dranken gebruiken. Integendeel, 
hij zal, ook door ondervinding geleerd, trachten langs 
de deelen waar hij vermeent dat „de hoest zit” 
stoffen te laten voorbijgaan die terecht of ten onrechte 
verzachtend heeten. 

Hy gebruikt dus lauwe of warme vloeistoffen , 
meestal met eenig suiker daarin, al of niet getrok- 
ken op eemig kruid, dat niets ter zake doet. Kan 
hij niet thuis blijven, daar zijne werkzaamheden hem 
noodzaken zich dan hier dan daarheen te begeven, 
dan tracht hij op andere wijze zich van datzelfde 


onaangename te ontlasten en neemt middelen mede, 
die gemakkelijker in jas- of vestzak zijn te bergen 
dan dranken. Hij grijpt naar drop uit den blikken 
trommel, pastilles, jujubes en dergelijke middelen , 
die bijna alleen uit suiker of eenig ander zoet sma- 
kend, gemakkelijk oplosbare stof bestaan. En menig- 
keer vindt hij daar baat bij. Zoo doet hij bij hoest, 
zoo doet hj bĳ zoovele verschijnselen die hem hin- 
deren. Men denke aan de migrainestift bij hoofd- 
pijn, aan Jaegerwol bij rheumatiek, aan een pruik 
bij kaalhoofdigheid. Wie intusschen zal in ernst 
beweren dat de migrainestift „hoofdpijn, dat Jae- 
gerwol „rheumatiek’”’, dat een pruik „kaalhoofdig- 
heid’” geneest ? 

Om dit laatste zal men lachen. Het is ook om 
te lachen. Maar zou men niet even goed moeten 
lachen om hem die hoofdpijn, stel dat zij haren 
oorsprong heeft in eenige hersenaandoening, b. v. 
een gezwel in dit orgaan, genezen wil met de mi- 
grainestift? Inderdaad, ware het niet te bedroevend, 
men zou lachen om dergelijke beweringen. Doch 
men lacht er niet om. Men ergert zich er aan, 
men veracht dengene die, gebrnik makend van de 
uiterst geringe kennis die het publiek in alles wat 
het menschelijk lichaam betreft tentoon spreidt, mid- 
delen (en soms zeer gevaarlijke), aanprijst, welke 
of onverschillig zijn voor den lijder of nadeelig, en 
in den regel alleen gunstig werken op den inhoud 
van des kwakzalvers beurs. 

Of dan de geneesheer de verschijnselen onbestre- 
den laat? Volstrekt niet. Niet altijd is hij dade- 
ljk in staat de aandoening van eenig orgaan, de 
oorzaak van de lastige of pijnlijke verschünselen , 
te erkenmen en te behandelen. En toch moet hij 
den lijder helpen, trachten zijne smarten weg te 
nemen of te verlichten. Dat doet hij, maar rekent 
daarmede zijne taak niet geëindigd. Het is hem, 
ter wille van den lĳĳder, niet genoeg, dat het ver- 
schijnsel zich niet of minder duidelijk doet gevoelen. 
De lijder verwacht geen „verstoppen’’ van het een 
of ander wat hem lastig is, doch genezing van zijne 
ziekte, van zijne kwaal, van de aandoening die in 
nare uitingen hem hindert of lastig is. 

Alleen de middelen die aandoeningen beheerschen, 
de oorzaken van het lijden wegnemen, dragen met 
recht den naam van geneesmiddelen Hunne toedie- 
ning in bepaalde hoeveelheden en onder bepaalde 
omstandigheden, met juist begrip van de aandoening 
waartegen zij worden aangewend, maakt den arbeid 
uit van den geneesheer en kan niet zijn het gemeen 
goed van het publiek, dat zelfs de eenvoudigste 
kennis mist van de wetenschap die noodig is voor 
het verrichten van dien arbeid, 

Na deze uiteenzetting mag er bijna geen tijd ver- 
bruikt worden om over de waarde van haverstroo 
als geneesmiddel voor „bijna allen die aan borst, 
lauchtpijpen of longen lijdende (zijn)”’ te twisten. 

Reeds te veel eer is bewezen aan een plantendeel, 
dat, te voorschijn gehaald uitde klompen van Klaas 
Pruim en door hem in ongezuiverden staat gebruikt 
en als voorbehoedmiddel uitstekend werkend (altijd 
volgens de dwaze schrijverij van een hapdelaar in 
hooi, stroo enz., die zich verschuilt achter een niet 
bestaanden Dr. Saxon Meyer, alsob er der einzige 
Meyer in ganz Europa wäre) den lijders aan influenza, 
borst-, long- of maagziekten als geneesmiddel wordt 
aangeprezen. Het ware te wenschen dat het maar 
rustigjes in de klompen van Klaas Pruim gebleven 
was. Schandelijk bovendien mag het heeten boven 
een dergelijk prul te schrijven : „Gode zij dank, ’t 
is voorbij!’ En wat de aanteekening op den om- 
slag betreft, „bet auteursrecht uitdrukkelijk voorbe- 
houden overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 
(Stbl. no. 124)’, de firma I. P. Schutteveer moge 
het, hopen wij, spoedig beleven, dat haar stroo-ver- 
haal spoedig door een of anderen ezel worde verteerd. 


De reclames voor Moeder Seigel’s 

middelen. 

Ongeveer 10 jaren geleden werd in dit Maandblad 
reeds gewaarschuwd tegen kwakzalverien bekend 
onder den naam van Moeder Seigel's siroop en 
Moeder Seigels pillen en naar wij durven hopen met 
eenig succes. Voor zoover ons bekend is, worden 
die middelen hier te lande weinig gebruikt, maar 
daar de fabriekant der middelen, 
Londen, steeds de aandacht der Nederlanders door 


allerlei middelen op zijn fabrikaat tracht te vesti- 
gen, zien wij ons wel genoodzaakt met onze waar- 
schuwingen eveneens voort te gaan. 

In het Februari-nonimer van dezen jaargang be- 
spraken wij den almanak van Moeder Seigel en 
wezen er op, dat deze almanak alleen diende om de 
groote waarde der Moeder Seigel’s middelen den 
volke te verkondigen. Zoo'n almanak nu verschijnt 
maar eens in 't jaar en daarom moest Warre er iets 
anders op bedenken om dag uit, dag in op zin 
aanbeeld te kunnen slaan. Dit heeft hj gevonden 
in een boekje, getiteld: „Hoe wij er wit zullen zien, 
wanneer wij oud zijn” een boekje, evenals de alma- 
nak in goed Nederlandsch gesteld, waarbij dus blijk- 
baar weer een landgenoot zijn hulp heeft verleend. 

Het boekje is aardig geillustreerd en bezit tal van 
dubbele portretten van personen van naam ; het eene 
portret vertoont hoe zij er uu uitzien en het andere 
geeft hun beeld te aanschouwen, wanneer zij oud zijn. 

Wij hebben om den inhoud, niettegenstaande onze 
ergernis, hartelijk gelachen en willen ook onzen lezers 
een proefje van den grappigen onzin niet onthouden. 
Nadat een treurig verhaal van den zelfmoord van een 
jonge schoone vrouw, die deze daad bedreef omdat 
zij vreesde in haar ouderdom leelyk te worden (hoe 
ze zou worden staat er bĳ afgeteekend) den lezer 
in de gewenschte stemming heeft gebracht, gaat het 
boekje aldus voort: 


„Let op de plaatjes in dit boek. Kijk er zoolang naar 
totdat gij ze ten volle begrijpt; zij zijn in één woord aan- 
grijpend. Deze portretten werden voor ons geteekend door 
den Heer Eugène Bauer te Parijs, wiens oorspronkelijk talent 
door de kunstkenners als om strijd geprezen wordt. Hij kan 
uit het gezicht van een jong mensch vertellen, hoe hij er 
uit zal zien wanneer de tijd zijne vreeselijke veranderingen 
heeft uitgewerkt. Zijn penseel is als de staf eens toovenaars. 
Dikwijls verschrikt hij de menschen, wier toekomstig portret 
hij heeft te schetsen. Dan roepen zij: Wij zullen er zeker 
eens zoo uitzien, maar, in ’s Hemelsnaam, laten we er ten 
minste nu nog piet aan denken. 

„Deze portretten verkondigen plechtig de waarheid der 
natuur. Men kan tegelijk de gelijkenis en het contrast zien, 
ofschoon de persoon dezelfde is gebleven. Het is alsof emand 
in zijne jeugd en op rijperen leeftijd voor zijn portret zat, 
in één uur oud werd, en weder werd gephotographeerd, 
en dan de twee portretten naast elkaar plaatste, zooals men 
dat op deze bladzijden ziet. Nooit iser iets meer verrassends 
vertoond. Het is een eigenaardig denkbeeld van den Heer 
Bauer, door hem alleen wtgevoerd. Geen preek kan zoo 
indrukwekkend, geene statistieken kunnen zoo leerzaam zijn. 

„Ouderdom is niet beminnelijk. De vrouwen nemen vaak 
hare toevlucht tot kunstmiddelen, om den voortgang van 
den ouderdom te verbergen en aan de exploitatie van dit 
natuurlijk gevoel van ijdelheid worden schatten verdiend 
door de uitvinders en handelaars in zulke dingen. Toch 
wordt niemand er door bedrogen. Al verbergteen man ook 
zijn kaal hoofd onder een pruik, iedereen weet, dat het eene 
pruik is. Al blanket eene blonde vrouw zich ook nog zoo 
kunstig, iedereen kan aanstonds zien dat het blanketsel is, 
en niet de blos der jeugd, welke als de kleuren eener wolk 
bij zonsondergang komt en verdwijnt. 

„Doch ouderdom brengt gebreken mede. Datis de moeie- 
lijkheid. Ware dat niet het geval wij zouden er zooveel 
niet om geven. Wij houden er niet van achteruit te gaan, 
of om ons aan de plichten en genoegens des levens te ont- 
trekken. De Engelschen verkiezen „Cricket” boven „Football, 
omdat men het eerste spel kan spelen tot vijftigjarigen leef- 
tijd, en het laatste alleen in de jeugd. We houden er niet 
van afgescheept te warden met de woorden „oude lui” We 
verzetten er ons zoo lang mogelijk tegen. 

„Hoe lang moesten we eigenlijk leven ? Waarom zou het 
stomme dier langer leven dan wij? En toch gebeurt het. 
Wij leeren nauwelijks het goede in de wereld waardeeren, 
eer wij reeds te zwak zijn om het te genieten. Waarom 
kan de gemiddelde leeftijd eens menschen niet honderd en 
vijftig jaar zijn in plaats van dertig, of vijfendertig? Wij 
nemen ons niet in acht. Wanneer eene nieuwe locomotiet 
zou behandeld worden, zooals wij onze lichamen verzorgen, 
zoude zij geen jaar duren. Wij sterven aan eene kwaal, 
en voor elke kwaal bestaat een geneesmiddel, maar wij 
weten niet, waar hef te’ vinden is. Ongelukken buiten be- 
schouwing latende, konden wij eene eeuw leven, indien wij 
het geneesmiddel slechts in tijds gebruikten. 


Ziet lezer, gij begint al, evenals wij, lont te 
ruiken ; ’t is om het geneesmiddel te doen. En 
waarlijk, nadat er nog veel over de gebreken van 
den ouderdom geschreven is, te veel om hier over 
te nemen, komt eindelijk de aap uit de mouw en 
gaat de geleerde schrijver van het boekje aldus voort: 


„Er is maar eea soort van menschen, die nooit oud schij- 
nen te worden, en dat zijn de „Shakers,” waarvan Gladstone 
in zijn artikel over „Robert Elsmere” gewag maakt. Men 
zal nooit een kaalhoofdig, aan rheumatiek of aan slechte 
spijsvertering lijdend Shaker aantreffen. Zij kennen geen 
kwalen. Zij zijn zoo levendig op vijf-en-zeventig jarigen 
leeftijd, als andere menschen als zij vijf en dertig zijn. Zij 
werken hard en zijn aan alle soorten van weder blootge- 
steld, en toch zijn ze nooit ziek. Hun vleesch heeft een 
gezonde kleur en is vasten zacht als dat van kinderen. Men 
zou bijna de Shakers-vrouwen voor meisjes houden, zoo licht 
en veerkrachtig zijn hare bewegingen, zoo levendig hare 
oogen. Alle bezoekers der Shakers-gemeenten hebben het- 
zelfde opgemerkt, en zijn er over verwonderd. En de man- 


A. J. Wurrg te | nen zijn zoo krachtig en werkzaam, als anderen reeds lang 


in het graf slapen. 
‚Waarom is dit zoo? Waarom hebben deze menschen 
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een vat op het leven, dien anderen niet hebben ? „De goe- 
den sterven jong” zegt Wordsworth. Zij sterven echter niet 
op jeugdigen leettijd bij de Shakers. Waarom niet? Om 
een zeer goede reden. De Shakers hebben de spijsvertering 
As honderd jaar bestudeerd, en kennen haar beter 
an eenig ander volk op aarde. Wat hebben zij dan uitge- 
vonden ? Zij vonden, wat zij nu aan anderen leeren, name- 
lijk, dat negen tienden gedeelten van de menschelijke ziek- 
ten en kwalen direct ot indirect haar ontstaan te danken 
heboen aan de spijsverteringsorganen. Dit feit bracht hen 
tot het zoeken van een geneesmiddel, dat, naar zij geloofden 
God ergens in de natuur moest hebben neergelegd, om door 
den mensch ondekt te worden. Na een lang en ontmoedi- 
gend zoeken, hoorden zij van een geneesmiddel dat voor 
hetzelfde doel in Duitschland vervaardigd, maar nooit vol- 
komen geslaagd was, omdat het bĳ de chemische bereiding 
aan kennis en gelijkvormigheid ontbrak. Dit gebrek wisten 
zij te boven te komen en na de noodige kruiden, die op de 
bergen nabij Mount Lebanon, New-York, V.S. (het tehuis 
van de voornaamste Shakers-gemeente) groeien, gevonden 
te hebben, begonnen zij dat geneesmiddel te bereiden. Sints 
dien tijd is het bekend geweest onder den naam van „Moe- 
der Seigel’s Ben EE Siroop.’ 

„Het slaagde boven alle verwachting en gedurende de 
laatste vijftig jaren heeft de gezondheid en kracht der 
Shakers zijne geheimzinnige kracht bewezen. Niets oefent 
zulk een geregelden, krachtigen invloed uit om het ver- 
vallende lichaam van den mensch te redden en op te bouwen. 
Het kan ons natuurlijk onze verloren jeugd niet terugbrengen, 
maar het kan ons beschutten tegen, en genezing geven voor 
ziekten, en wanneer het met vertrouwen gebruikt wordt, 
zal het jong en oud gezond maken, en die gezondheid doen 
behouden tot het uur waarop het uurwerk des levens einde- 
lijk stil moet staan.” 

Wij nemen hierbĳ afscheid van het boekje, na 
er nog op te hebben gewezen, wat de getrouwe 
lezer van ons Maandblad wel zal vermoeden, dat de 
laatste bladzijden geheel gewijd zijn aan het uitbazui- 
nen van de deugdelijkheid van Moeder Seigel’s 
middelen, met opgave van de tallooze kwalen, die 
daardoor onvoorwaardelijk worden genezen. 

‘Het zou ons verwonderen wanneer, na lezing van 
hetgeen wij uit het boekje overnamen, er iemand 
zou zijn, die door de lezing tot het aankoopen van 
de middelen zou overgaan; toch willen wij niet na- 
laten, nog een enkel waarschuwend woord te doen 
hooren. 

Moeder Seigel's siroop is een verzameling van 
allerlei, veelal bekende artseniĳstoffen, hoofdzakelijk 
behoorende tot de zoogenaamde bittere en purgeer- 
middelen — waaronder aloë — die geenszins op de 
bergen nabij Mount Lebanon behoeven gezocht te 
worden. 

Moeder Seigel's pillen zijn sterkwerkende laxeer- 
pillen, die ook aloë bevatten, benevens een kwik- 
verbinding, die met groote voorzichtigheid moet 
gebruikt worden. Voor de bestanddeelen dezer pillen 
is een bezoek bij Mount Lebanon ook niet noodig. 

Met andere woorden : de praeparaten van Moeder 
Seigel zijn kwakzalversmiddelen, die als honderd 
anderen, sterkwerkende purgeermiddelen bevatten, die 
een prikkelende werking op de darmen uitoefenen 
en dientengevolge, bij langdurig gebruik, gevaarlijk 
voor de gezondheid zijn. 

Het resultaat, dat van het gebruik beloofd wordt, 
is niet te verwachten; het veld aan deze dure 


middelen besteed, is weggeworpen. 





Borst-koekjes en Borst-siroop van 
Arabischen Nafé. 

De verschillende kwakzalversmiddelen, zoogenaam- 
de specialités, welke uit de hoofdstad van Frankrijk 
in ons land worden ingevoerd, zijn zoo talrijk, dat 
het ons niet mogelijk is, steeds tegen elk dier mid- 
delen afzonderlijk en met opgave van redenen te 
waarschuwen. Vooral de veelvuldige onderzoekingen, 
die meestal een dergelijke waarschuwing voorafgaan, 
noodzaken ons , ons in de keuze van te bespreken 
middelen te beperken. 

Wanneer. echter een middel druk wordt aange- 
prezen òf wanneer ons inlichtingen omtrent een dier 
middelen wordt gevraagd, dan zullen wij steeds zoo 
goed als in ons vermogen is, het gebruik van dat 
middel, wanueer wij het als kwakzalverij beschouwen, 
trachten tegen te gaan. 

Aan beide bovengenoemde omstandighedeu is het 
toe te schrijven, dat wij de middelen, zoogenaamd 
bereid uit den Arabischen Nafé, thans aan een 
beschouwing onderwerpen. 

Ziethier (woordelijk overgenomen) wat het pro- 
spectus ons van die wondermiddelen vertelt. 


3 RD „BORST-KOEKJES (PATE PECTORALE) en BORST-SIROOP 


van Arabisehen Nafé. 
Pynstillende, verzachtende en verkoelende borstmiddelen. 


De nafé, welkers naam, in de oostersche talen heilzaam 
voor de Borst betekend, is onlangs in Frankryk gebragt 


door den Heer De Langrenier, Reiziger, aan wien de geluk- 
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kige gedachte is ingevallen van er eene deeg en siroop van 
zamen te stellen welke al de verzoetende en verzachtende 
eigenschappen van die vrugt in zich vereenigen, zoo alsde 
menigvuldige proefnemingen door onze beroemste genees- 
heeren in de burgerlyke en Militaire hospitalen te Parys 
gedaan bewyzen. 

De stroop en koekjes vaa den Arabischen Nafé onderschei- 
den zich, ten allen opzichte, van de andere borstheelende 
bereidingen. welke men het Publiek aankondigt. De Schei- 
kundigen der Faculteit geneeskundige hebben erkend dat 
zy geene scherpe stoffen noch opium inhouden, welke, zoo 
men weet, een bedriegend Vergift is, waardoor het kwaad 
bedaard, maar geenzints weggenomen wordt, en in tegen- 
deel zeer gevaarlyke toevallen kan veroorzaken : onze aan- 
gebolene middelen trekken al hunne kostbare heelende 
kracht uit den Arabischen Nafé, die de voornaamste bestand- 
delen zijn. 

Dat zy alle andere borstheelende middelen overtreffen 
wordt erkend en bewezen door het rapport daar over gedaan 
aan de Faculteit geneeskundige door de Heeren Barrel en 
Cottereau, die ook hebben verklaard dat zij noch opium noch 
sterke stoffen inhouden, en door 54 certifikaten door de eerste 
geneesheeren des Konings, der Prinsen, door Professoren, leden 
van het Instituut en der Koninglyke akademie van geneeskunde, 
enz., gegeven, onder welke de vermaarde Doktoren (hier 
volgen een 30-tal namen.) 

aar de door henzelve en in de hospitalen genomene 
proeven hebben even melde Heeren de kostbare eigenschap- 
pen van den Naféschen siroop en koekjes erkend, tot gene- 
zing van Borst en hoofd verkoudheid, van zware en aanhou- 
dende Zinkingen, Schorheid, Kortademigheid, drukking der 
borst, zware hoest, Kinkhoest, zenuwachtige hartkloppingen, 
Tering, Bloedspuwing, Ontstekingen in de keel en andere 
keelkwalen, ontsteking in de zyde, zinkingen op de borst, 
scherpe en aanhoudende ontstekingen der maag en in ge- 
wanden, zuur en krampen in de maag, Mazelen, Scharlaken- 
koors, Roos en elke verouderde borstziekten”’ 


Verder zullen wij het prospectus maar niet volgen; 
wij, voor ons, weten er genoeg van. Hen middel, 
tegen al de genoemde verschillende kwalen aanbe- 
volen, kunnen wij, ook zonder nader onderzoek, 
gerust een plaatsje in ons Maandblad geven, maar 
daar wij niet voor ons, maar voor het groote publiek 
schrijven, willen wij gaarne iets uitvoeriger uiteen- 
zetten waarom wij hier met een kwakzalversmid- 
del te maken hebben. 

Onze ĳverige medewerker, de heer Apotheker 
v. D. Weerp te Kampen, heeft het onderzoek der 
middelen weer op zich genomen en hj bericht ons, 
als resultaat van zĳn onderzoek, dat de Borst- 
koekjes bestaan uit appelstroop en gom en de Borst- 
siroop uit een mengsel van appelstroop, suikerstroop 
en gom. Dus niets dan een snoeperitje, dat, bij 
hoesten misschien, even als jujubes, verlichting zal 
aanbrengen, maar waarvau niets anders te ver- 
wachten is. Van den „beroemden” Arabischen Nafé, 
een vrij onbekende plant, die echter al die bijzondere 
geneeskrachtige eigenschappen moet bezitten, is niets 
te bespeuren. 

Onschadelijk zijn de middeltjes zeker, als zoodanig, 
wanneer men er maar niet op vertrouwt, maar 
schadelijk, zeer schadelĳjk worden zij, wanneer men, 
steunende op hun geneeskrachtige eigenschap, daar- 
door het inwinnen van geneeskundige hulp, op den 
juisten tijd, verwaarloost. 

Met grond mogen wij dus aannemen, dat het den 
heer DELANGRENIER er alleen om te doen is, om door den 
fraaien naam van Arabische Nafé, onwetenden en 
arme zieken, die soms tot alles hun toevlucht nemen, 
in den val te lokken en dat wij dus hier met een 
echten kwakzalver — op moderne wijze — te doen 
hebben. 

Een kwakzalver die zich niet ontziet genezing 
van tering en bloedspwrving te voorspellen door 
hetzelfde middel, waarmee hij mazelen en krampen 
in de maag tracht te genezen. 

Een kwakzalver, die beweert dat zijne middelen 
alle andere „borstheelende’’ middelen overtreffen, 
alleen met het doel om, wat slechts voor een paar 
centen waarde heeft, voor f Î en voor f 0.62° aan 
den man te brengen. 

Een kwakzalver — ten slotte — die als zoo- 
danig geen onbekende is, want DeLANGRENIER is 
ook de uitvinder van het Racahout der Arabieren 
(de man schijnt zin heil in Arabië te zoeken) 
een voedsel aanbevolen voor kinderen en voor 
personen met zwakke magen. Reeds vroeger heb- 
ben wij vermeld dat dit dure voedsel (f 2 per 
flesch) bestaat uit 4 deelen cacaopoeder, 20 deelen 
suiker, S deelen zetmeel, */> deel salep, welriekend 
gemaakt door een weinig vanielje; inderdaad dan 
helpen onze chocolade-fabrikanten — onverschillig 
wiens product het best en het goedkoopst in ge- 
bruik is — ons goedkooper en beter. 

Men zij dus gewaarschuwd voor dezen Franschen 
kwakzalver. 
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Ter Overname. 


Teercapsules van Guyot en Pastilles Géraudel. _ 
In beide middelen is de hoofdzaak teer, eene stof, die 
somwijlen eenig nut kan doen en slechts dan, wanneer — 
zij in kleine hoeveelheden wordt genomen doch die 
meestal, als men er veel van neemt, nadeelig zal wer- 
ken, vooral voor de spijsverteringsorganen. Zwakke 
persvnen mogen wel dubbel voorzichtig zijn vóór zij 
zich in de armen van een der bovengenoemde fabri- 
kanten werpen; menig borstlijder heeft, juist door het 
voortdurend gebruik dezer teerpraeparaten, zijne kwaal _ 
verergerd. 
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Raad aan dooven, die hun geld willen wegwerpen . 
Koopt : Nicholson’s oortrommels, 
de Aurophone, 
Dr. Mountain’s Chineeschen balsem, 
John. Hill's Engelsche Atrustischen balsem, 
Dr. Simpson’s Latie en katarrhpoeder 
en gĳ kunt er zeker van zijn, niet dat gij van uwe 
doofheid verlost wordt, maar dat ge veel geld doelloos 
hebt verknoeid. 

Gij behoeft u geen moeite te doen om na te gaan 
aau wieu gij uw geld zult schenken, want er bestaat 
alle kans, dat, welk van de bovenstaande middelen gij 
ook koopt, het geld in hetzelfde laadje terecht komt. 


Correspondentie. 
Als nieuwe leden zijn toegetreden de Heeren: 


C. H. van Hattem, Aannemer te Dordrecht. 
Dr. P. Langeveld, Arts te Sliedrecht. 
J. Prins Visser, Med. Stud. te Amsterdam. 


S. S.te A. Voorloopig kunnen wij op uw schrijven het 
volgende antwoorden: In de Hollandsche brochure die wij 
over Weissmann’s beroertewater bezitten, is de naam van 
Dr. van Hamel Roos, als lid der jury, doorgeschrapt. Dat 
dit in de Duitsche brochure piet het geval is, is Dr. v. 
H. R. zeker volstrekt niet aangenaam. Dat ZEd. trouwens 
niet deelnam aan de werkzaamheden dier jury, zelfs van 
het bestaan van het beroertewater onkundig was, blijkt uit 
het schrijven dat wij van hem ontvingen en door ons werd 
opgenomen in het Januari-nummer van dit jaar. 


H. G. W. te A. Het u toegezonden Maandblad zal u 
zeker op de hoogte hebben gebracht van wat gij van Weiss- 
mann's middel te wachten hebt. 

Hulp zeker niet, maar ook geen direct nadeel, want het 
beetje arnicatinctuur, doet noch goed noch kwaad. Het in- _— 
directe nadeel kan echter zeer groot zijn, wanneer uw broe- 


„der, vertrouwende op dit niefsdoend middel, daardoor geen 


verdere pogingen aanwendt om hulp te verkrijgen daar, 
waar hij die, zoo mogelijk, alleen verwachten kan, n.l. bij _ 
de vele bekwame geneeskundigen, die ons land bezit en 
waarvan enkelen zich speciaal op de behandeling van zenuw- 
lijders toeleggen. 


Herhaalde Waarschuwingen. 


Theophile’s Haarkleurmiddel. Die Theophile is 
altijd druk in de weer om dit kleurmiddeltje aan den 
man te brengen. In den laatsten tijd, nu hem bijzon- 
der veel concurrentie aangedaan wordt, zoekt hĳj zijne 
kracht vooral in het wijzen op de schadelijkheid van 
andere haarkleurmiddelen. 

Tot op zekere hoogte heeft Theophile gelijk; die 
andere haarkleurmiddelen bevatten veelal opgelost lood, 
en zulk een oplossing is niet alleen een zwaar vergift 
als men er onvoorzichtig iets van mocht drinken, maar 
het voortdurende gewone gebruik, bestaande in het 
bestrijken van het haar hiermede , kan ook langzamer- 
heid loodvergiftiging veroorzaken. 

Intusschen gaat de groote Amsterdamsche „haarkunste- 
naar” te ver, wanneer hij hier tegenover beweert, dat 
zijn haarkleurmiddel geheel onschadelijk is. Zijn mid- 
del is namelijk een zeer verduude oplossing van Zilver- — 
nitraat, helsche steen, en deze is ook vergiftig, zoodat 
indien kinderen of dienstboden er van mochten snoe- 
pen, zij er even erg aan toe zijn als wanneer zij eeu dier 
loodhoudende middeltjes hadden genomen. Bij het ge- 
wone gebruik echter voor het kleuren van het haar is 
deze zilvernitraat-oplossing van Theophile zeker veel 
minder slecht dan die loodhoudende middeltjes. Men heeft 
in den laatsten tijd (zie Maandbl. no. 3. Jaarg. VI) wel 
eens meenen op te merken, dat ook hét kleuren met 
zulk een oplossing nadeelige uitwerking had gehad, 
maar hieromtrent bestaat geen zekerheid. | 

Wie zekerheid wil, die wijze alle haarkleurmiddelen 
de deur en drage, hij zij al of niet reeds bejaard, zijn 
haren zooals de natuur hem die geschonken of veran- 
derd heeft. 


Theophile’s ontwikkelingsbalsem. Dit wonder- 
vocht is bij onderzoek gebleken te zijn water met Mau 
de Cologne, waarin wat keukenzout is opgelost en waar- 
bij een beetje vliegende geest is gevoegd, met een kleur- 
seltje bedeeld, waarschijnlijk aftreksel van Bardanawortel. 

Veel bijzonders is het dus niet, behalve in den prijs, 
want de flesch kost f 2, terwijl ieder ze gemakkelijk _ 
voor 5 eent zou kunnen maken en als fabriekspro- 
duct de prijs nog veel lager zou kunnen zijn. in. 
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Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Seeretaris-Penningmeester , te Amsterdam. 





Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3—. Men wordt lid door aanmelding bij den 
gecretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden, Het 
vereenigingsjaar loopt van 1 Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- 
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. 


Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs 
per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
oekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 
den geheelen jaargang. 
Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 
Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 
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BESTUUR DER VEREENIGING. 





Nr. L. Zegers Veeckens, Notaris fe Amsterdam, Voorzitter. 
C, Guldensteeden Eveline, Apotheker te Zeist, 

Dr, 6. £, Kortennorst, Arts te Weesp. 

Dr. CN, van de Poll, Aris te Amsterdam, 


G.B. Schmidt, Apotheker (Binnenzasthuis) te Amsterdam, 
Seeretaris-Penningmeester, 
GETAL LEDEN1020. 
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| De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 20 Juli 18go, luiden: 
Art. r De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam. 
Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 
Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 
stoffen ; 
hb. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 
a en b genoemde; 
d. door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 
bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
bestrijding der kwakzalverij. 








Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 


A Oe DR REE ER KG EE EK ed En 
INHOUD: 

Hoofdartikel: Geschiedkundige aanteekeningen omtrent 
kwakzalverij. 

Berichten: Vergadering van de Afd. Dordrecht en Om- 
streken. — Bekendmaking van de gezondheidsraad te Karls- 
ruhe, over Antimiasmatiek van Koene — Belasting op geheim- 
middelen in Frankrijk. — Een kwakzalver te Utrecht. — 
Haarlemmerolie voor musici. 

Grootere artikelen: Verbod van adverteeren van geheim- 
middelen in het buitenland. — Verbod van verkoop van 
schadelijke haarwaters in Oostenrijk. — Veroordeeling van 
een redacteur wegens kwakzalvers-advertenties. — Veroor- 
deeling wegens het ten verkoop in voorraad houden van 
geneesmiddelen. — Alweer eens Nicholson. — De Carolus- 
medalie. 

Ingezonden stukken: 
Windelincs. 

Correspondentie. 

Herhaalde waarschuwingen: Crème Simon. 


Papier Wlinsi. — Geen baat bij 


Geschiedkundige aanteekeningen 
omtrent kwakzalverij. 


Zooals men uit ons vorig vummer zal hebben gezien, 
werd in den ouden tijd, vóór eeuwen, reeds de behoefte 
gevoeld, van overheidswege tegen de kwakzalverij op 
te treden. Den marktmeesters werd gelast, steeds 





‘een wakend oog te houden op die kwakzalvers, 


welke wij toen beschreven. Doch telkens weder 
kwamen er klachten over „die Weiber, so Syrup- 
Evacuavptia und dergleichen Säfft präpariren,’”’ en 
over „allerlei Landtfahrer, Zänbrecher und Thyri- 
ackheskrämer, die sich täglich mit ihren sonderlich 
aber dem Schampanirern bekanten Wurztlen, allerlei 
falschen ölen undt.andern öffentlich uff dem Markt 
uffhilten und vil Leuth betrüglich, one einigen 
Grundt ihr Artznei ansetzen undt oft, wie es dann 
die Erfahrung laider geben, gar erdöten.’ Van 
gevaar schenen dus de middelen, toen aangewend, 
volstrekt niet ontbloot te zijn. En dat de markt- 
meesters, die er op hadden te letten, dat de kwak- 
zalvers geweerd en beboet.werden, niet altijd hun 
plicht deden, blijkt uit de Annalen van het „Nürn- 
berger Apotheker-collegiums.” 

Ofschoon nogmaals in 1592 een streng verbod 
tegen de kwakzalverij werd uitgevaardigd, bleef het 
bij het oude. Aan het einde van de 16de eeuw werd het 
getal concurrenten der apothekers nog vermeerderd 
met de zoogen. materialisten of drogisten, en toen dezen 
te veel in de rechten der apothekers traden, over- 
handigden de laatsten in 1596 een bezwaarschift 
aan den raad. En — zooals het meer gaat — 
wel werd er eene raadszitting gehouden, doch een 
middel om het kwaad te onderdrukken scheen men 
niet te kunnen vinden. 

Zoo ging het maar door van de eene eeuw in 
de andere. Steeds bleef de kwakzalverij bestaan , 
steeds werden weder klachten ingediend van de 


2 _ zijde der wettelijk aangestelde apothekers. Ook zij 





| 
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wezen er reeds op, dat, waar het, hun verboden was, 
sommige middelen te verkoopen , de kwakzalvers 
daarmede konden doen zooals zij maar wilden. Zoo 
staat in een klaagschritt van 16 April 1647, ge- 
titeld „Beschwerungs Puncten, unser Intus benambter 
gesambter Aphothecker allhie”: 

„Es ist stadtkundig, das die öffnen Krämer und 
theilsvermeinte Materialisten uns allerhandt purgan- 
tibus alexipharmacis, pulveres tam purgantes quam 
medicatos . . . . ohne Scheu und offentlich ver- 
kauffen, welche Medicamente den Apotheckern und 
nicht den Krämern zu verkautfen zustehet,, gestalt 
dann solches hiesiger Stadt leges und Statuta 
ausswelssen , und jeder Zeit rühmlich und löblich 
seind gehalten worden. 

Wer seind verpflichtet, kein Opiatum oder Venenum 
zu verkauffen, so seind doch fast alle Krämen voll. 
Wie daun ein Soldatenweib von Nördlingen Anno 
1636 bei einen Krämer allhie Gifft gekaufft und 
damit ihren Mann vergeben hat,” enz. 

Eindelijk zag de raad der stad Neurenberg zich 
in 1651 genoodzaakt nog eens een geschrift uit te 
vaardigen , waarin getracht werd, zooveel mogelijk 
de zaken in verband met de gezeesheeren en apothe- 
kers te regelen, boeten werden gesteld en bepaald 
werd wat al of niet mocht worden verkocht door de 


kramers, materialisten, weduwen en suikerbakkers, 
(Krämerei mit anderen Leut Schaden zu erweitern ? 


en tot welk gewicht. Voor de zoogen.: „Wasser- 
brennerinnen’’ werd eenegroote uitzondering gemaakt. 
Aan haar, die zich tot dien tijd met Säffr-sieden 
und Wasserbrenpen” hadden bezig gehouden, „so 
(von) geschworenen und andern Frauen” werd dat 
nog toegestaan, „doch mit dieser ausstrücklichen 
Anzeig, dass sowohl die geschworen als andere 
eigene Purgier-Säfft oder dergleichen Sächlein , 


herausgeben sollen.” Zij hadden dus in de 17de 
eeuw het recht sommige geneesmiddelen te bereiden 
en behoorden alzoo wettelijk ten deele tot de genees- 
kunst-beoefenaren. 

In het boek, waaraan wijdeze aanteekeningen ont- 
leenen, komt eene afbeelding voor van zulk eene, 
„Wasserbrennerin’’, Dorothea Buchner genaamd. 
Opmerkelijk mag het zeker heeten, dat de afbeelding 
door haren schoonzoon ter harer eere werd vervaar- 
digd, blijkens het onderschrift : | 
Seiner geehrten Frau Schwieger-Mutter hat dieses 


zu Ehrn gesetzet, | 
JoHANN LeonHarD Ber, | 
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en de schrijver voegt er ondeugend aan toe, dat dit 
een geheel ander licht werpt op de toemalige schoon- | 
zoons dan de „Fliegende Blätter” op de tegenwoor-| 
dig levende dito’s, want, zegt hij, „so dürfte sich 











als unterscheidendes Merkmal dieser gegen jene 
herausstellen, dass die Schwiegersöhne der Gegenwart 
häufig mehr Neigung verspüren, die liebe Schwie- 
germutter „aushauen’’ als in Kupfer stechen zu 
lassen.” 

Doch het was niet alleen in Neurenberg zoo ge- 
steld, ook in andere plaatsen van Duitschland was 
hetzelfde waar te nemen. 

Duidelijk blĳkt dit uit de aanhalingen, die de 
schrijver doet uit een werk van Ludwig von Hor- 
nick, uit de eerste helft der 17de eeuw, getiteld : 
Vier Fragen, die Apothecker und Materialisten 
betreffend.” 

Daarin wordt er op gewezen, dat de materialisten 
oorspronkelijk alleen de grondstoffen, de vreemde 
en ruwe materialen in den handel brachten, doch 
al vrij spoedig er toe overgingen, zich de rechten 
van apothekers aan te matigen, door n.l, artsenijen 
samen te voegen te bereiden en te verkoopen. De 
schrijver vraagt wie hen boven schoenmakers, kleer- 
makers en daglooners die voorrechten heeft gegeven, 
„wer ihnen ihre Krämerei mit diesem, ihnen wie 
den Schweinen die Perlenhalssbände anstehenden 
Zusatz zu verwehren und zu zieren erlaubt, dass 
sie zugleich auch Apothecker (sein) dörffen ? .. 
Wobher bilden ihnen denn die Materialisten ein, 
dass sie Macht haben, ihre Gewerb, Handlung und 


Wer erlaubt ihnen der Apotheckerkunst, ihres 
Gefallens wie die Säu auff einem Rübenacker zu 
wühlen und sine jure, sine legibus, sine froenis, sine 
vinculis zusudeln? Die gute Waaren zu verfälschen ? 
quid pro quo hinzugeben ?” En verder: 

„Ein rechtschaffener, geübter Apothecker muss 
einen leiblichen Eid schweren, sein Gesell oder 
Minister und Diener muss Handgelöbnis thun, 
auffrichtig alle Artzneien zu präpariren oder zu zu- 
bereiten, damit ja die Patienten, sie sein hohes 
oder niedriges, reichen oder armen Stands, der Gefahr 
halben desto mehr gesichert sein. Were es dann 
nun nicht das gröste Unrecht, einem Materialisten 
sowol als einem Apothecker die Präparation zu 
erlauben, ehe dann er einmal nur, einem frembden 
Apothecker-Gesellen gleich, Handgelöbnis thue, ge- 
schweig, wie es ratio identitatis und höchste Bil- 
ligkeit erfordert, alsdann einen gleichmässigen Eid 
schwüre ? Von seinen lichtscheuenden Nacht-Euln, 
Laboranten , Bachanten und Winkel-Apotheckern 
wollen wir diesmahl nicht melden, welche bissweilen 
vor Ammonium Ammoniacum, vor Apium Opium, 
vor Enula Esula, vor Conserva rosarum Electuari- 
um rosarum, vor gemeinen turbith turbit minerale 
etc, und also Gifft vor Artznei nehmen, unter die 
verdorbene cassiam diagnydium und unter alte, 


verlegene Pilolen vitrum antimoniì vermischen, 
ihnen gleich gelten lassen, ob die Gefäss rein oder 
schmutzig, bleiern oder glässern, kupffern oder irden, 
auffgedeckt oder vor Mäusen, Mücken, Staub und 
Spinnen verwahret sein,” enz. 

Horniek zond deze verhandeling over de materia- 
listen , die hij eens in zijn toorn de „Apothecker- 
Affen’ noemt, naar de medische faculteiten te 
Mainz en Marburg ter kennisneming, waarop als 
antwoord kwam, dat ook zij van meening waren, 
dat het „den Materialisten nit gebühre, einige 
Medicamenta zu machen, sondern allein den Apo- 
theckern solches zastehe.” 

Men ziet hieruit hoe toenmaals niet minder dan nu 
de apothekers schade leden door de drogisten, en 

et schijnt, dat in dien tĳd dàt voornamelijk de 
drijfveer was voor hunne klachten. Dat waar on- 
bevoegden en ongeleerden zich van de artsenij-be- 
reidkunde meester maakten, het gehalte der genees- 
middelen voor den geneesheer van nul en geener 
waarde moest zijn, ligt voor de hand. 

Dat van oudsher de kwakzalvers hun kracht in 
het, met behulp der pers, bombastisch uitbazuinen 
van den lof hunner geheimmiddelen en in het open- 
baar maken van wonderbaarlijke genezingen zoch- 
ten, zullen wij in een volgend nummer uiteen 
zetten. 
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Berichten. 








De afdeeling Dordrecht en Omstreken van de Ver- 
eeniging tegen de Kwakzalverij hield gisterenavond 
eene langdurige vergadering, de tweede sinds haar jeugdig 
bestaan. De heer A. J. A. de Bosson, voorloopig voor 
zìtter, opende de vergadering met een kort woord. 

Het bleek, dat de afdeeling thans 51 leden telt, ul. 
87 uit Dordrecht, 5 uit Sliedrecht, 4 uit Zwijndrecht, 
1 uit Heerjansdam, 2 uit Dubbeldam, 1 uit ’s Graven- 
deel en 1 uit Amsterdam. 

De heeren A. J. A. Bosson en J. M. van Elk had- 
den de afdeeling vertegenwoordigd op de algemeene 
vergadering der Vereeniging, den 27 Aug. jl. te Rot- 
terdam gehouden. Beide heeren, op die vergadering 
allerhartelijkst ontvangen, hadden in den breede met 
het hoofdbestuur het standpunt. der afdeeling besproken, 
en het resultaat dier besprekingen was o.a., dat het 
hoofdbestuur alle onkosten der afdeeling voor zijne 
rekening nam, hetgeen mogelijk was, doordien de Ver- 
eeniging dit jaar een batig saldo heeft en de toestand 
van hare kas bloeiend kan worden genoemd. Voorts 
werd nog medegedeeld, dat de heer L. van Italie, 
stads-apotbeker te Rotterdam, zich gaarne bereid had 
verklaard tot het verrichten van onderzoekingen voor de 
afdeeling. 

Aangenomen werd een voorstel van den heer J. M. 
van Elk, om niet 3, maar 5 bestuursleden te kiezen. 

De beer dr. F, M. Cowan, werd met 11 van de 12 
stemmen tot voorzitter der afdeeling gekozen. Verder 
werden tot bestuursleden benoemd de heeren J. M. van 
Elk, mr. W. de Ridder, dr. Scheltema te Sliedrecht, 
en A. J. A. de Bosson, de laatste in weerwil hij uitdruk- 
kelijk bad verzocht niet te worden benoemd. Alle be- 
benoemde heeren, met uitzondering van den heer de 
Ridder, die uiet ter vergadering aanwezig was en die 
van zijne benoeming zal in kennis worden gesteld, na- 
men het op hen uitgebrachte votum aan. 

«4 De heer Á. J. A. de Bosson droeg alsnu het voor- 

} zitterschap over aan den heer dr. Cowan, die zijne 

plaats aanvaarde met eene korte toespraak, waarin bij 

_ de welwillendheid en de hulp der leden ìnriep en de 

Kr verzekering gaf, dat hij zal trachten het doel na te 
streven, dat de Vereeniging zich voor oogen stelt. 

De heer van Elk deelde mede, dat ook in Rotterdam 
waarschijnlijk eene afdeeling zal worden opgericht. Een 
klein verschil met bet vroeger hoofdbestuur heeft dit 
tot nog toe belet, doch het is te voorzien dat dit be- 
zwaar spoedig uit den weg zal zijn geruimd, 

Spreker heeft speciaal zich eens van den toestand in 
Gorinchem en owmstreken op de hoogte gesteld. Het 

leek hem, dat de kwakzalverij daar een weligen bodem 
vìndt om te tieren, eene kwakzalverij, die tot oplichterij 
in den hoogsten graad is overgeslagen. Er wonen 
daar eene ‚pillen-madam’ en een tandarts, die zich 
„docter'’ uoemt en ook hier ter stede zijne praktijk uit- 
oefent ; voorts zijn er kruidenliethebbers bij de vleet 
gevestigd, kortom het is er ellendig gesteld. 

Ook deelde de heer van Elk nog mede. dat bet in 
het plan van het bestuur ligt om hier ter stede eene 
lezing in den geest der Vereeniging te houden, zoo 
mogelijk in een gebouw, waar veel werklieden kunnen 
komen. De heer mr. L. Zegers Veeckens, voorzitter 
van de Vereeniging, verklaarde zich niet ongeneigd als 
spreker op eene zoodanige lezing op te treden. 
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Na uitvoerige besprekingen, waarbij o. a. de aandacht 
werd gevestigd op de omstandigheid, dat hier ter stede 
eene „papvrouw” is gevestigd, werd besloten aan het 
„Fonds tot uitkeering bij het overlijden van politie- 
beambten” f10 uit te keeren ea met het hoofdbestuur 
van gedachten te wisselen aangaande de regeling van 
eene belooning, welke zou kunnen worden uitgereikt 
aan politie-ambtenaren of rijksveldwachters, voor elk 
proces-verbaal, dat eene veroordeeling tot resultaat 
heeft. 

Nadat o. a. nog wededeeling werd gedaan van een 
plan tot bestrijding van kwakzalvers-advertentiën in 
de dagbladen, werd de vergadering gesloten. 

Dordr. Ct. 


Bekendmaking van de plaatselijke gezondheidsraad te 
Karlsruhe. Een zekere Dr. C. J. Koene in Geertrui- 
denberg (Holland) prijst in eene brochure, als zeker ge- 
nees- en voorbehoedmiddel tegen cholera, typhus, diph- 
teritis, pokken, roodvonk en mazelen, een „ijzerhoudend, 
antìmiasmatisch, spijsverteering-bevorderend, krachtig en 
versterkend water!’ aan. 

Deze „antimiasmatische liqueur’, zooals Dr. Korne 
haar noemt, bestaat, volgens het scheikundig onderzoek, 
uit eene oplossing van ijzerchloride, die veel vrij zout- 
zuur bevat, aan welke oplossing de geneeskrachtige 
werking, die in de brochure daarvan wordt opgegeven. 
in geenen deele kan worden toegeschreven. 

De prijs van een fleschje, 75 Pf. (45 ct.) — minder 
dan 3 fleschjes worden niet afgegeven — is veel te hoog, 
daar dezelfde hoeveelheid, in ieder apotheek, voor 20 
Pf. te verkrijgen is. 

Wij waarschuwen daarom het publiek voor het gebruik 
van dit water. 

Karrsrume, den 20 October 1890. 

De Gezondheidsraad, 
(w. g.) ScHNetzLeER. 


Reeds in het Maandblad van Juli 1881 en later meer- 
malen in de „herhaalde waarschuwingen’ hebben wij de 
aandacht op het „ Antimiasmatiek van Koene” gevestigd. 
Hier in Nederland werd het flesshje voor 80 ct. ver- 
kocht, ofschoon de oplossing van het iĳzerchloride, bij 
het onderzoek in 1881, even onzuiver was-als zij nu 
nog blĳkt te zijn. Naar ons wordt meegedeeld ìs Koene 
reeds lang overleden, doch daar de waarschuwing uit 
Karlsrahe van 20 October ’90 dagteekent, zijn wij ge- 
rechtigd aan te nemen, dat de affaire nog op denzelfden 
voet wordt voortgezet. Rep. 





De Fransche minister van fnanliën Rovvier heeft 
bij de begrootingscommissie een wetsontwerp ingediend 
tot invoering van een zegelbelasting op alle pharmaceu- 
tische specialiués. Deze zou ongeveer 12 millioen Fres. 
per jaar opbrengen, en wel naar het volgende tarief: 
5 ie centim. voor de specialités beneden den verkoopprijs van 

YC3. 

20 centím. voor de specialités van den verkoopprijs van 
2—5 Fres. 
en 30 centimes voor de specialités van den verkoop- 
prijs van meer dan 5 Fres. 

Kunstmatige minerale wateren zijn hieronder begrepen, 
behalve het gewone kunstmatig bereide spuitwater 
(Eau de selz) in syphons of flesschen. 

Het ontwerp vond bĳ de commissie geen gunstig 
onthaal. 

Reeds meermalen hebben wij, met opgave van redenen, 
verklaard, waarom wij teu sterkste tegen een dergelijke 
belasting gekant zijn. 


Een afstammeling van dr. Eisenbart en neef van 
Barnum, een Rotterdamsch Esculaap, zelf echter als een 
doodgewoon mensch luisterende naar den naam Schraap, 
verkondigde Zaterdag op de Mariaplaats den volke, 
dat hij de kwaadaardigste tauden en kiezen zonder de 
geringste pijn wist te trekken, met behulp slechts van 
een pijpesteeltje of zakpotloodje. Heu ander tandendokter 
laat zijn slachtoffer op zijn grondvesten daveren; hij, 
dr. Schraap, had maar een paar seconden noodig, eu de 
kies vloog er uit. Zijn kiespijuelixer, dat hij uit zuivere 
menschenliefde — qu: toujours commence par soi même 
— voor een prikje te koop bood, zou de door pijnlijke 
kiezen gekwelde menschheid gelukkig maken .... Maar 
ach, de politie kwam hem ìn deze schoone plannen 
storen. De tandmeester, blijkbaar geen meester in ’t 
recht, had vergeten een artikeltje van de wet op de 
uitoefening der geneeskunde in acht te nemen. De 
adjunct-hoofdinspecteur W. maakte procesverbaal op, 
en dwong onzen geleerde zijn verheven standplaats te 
verlaten , tot groote verbazing van de goedgeloovigen, 
tot nog veel grooter vermaak van de ongeloovigen. 

Utrechtsche Courant. 





Naar de Haarl. Ct verneemt , hebben de leden van 
het muziekkorps van den heer Lamoureux te Haarlem 
een groote hoeveelheid Haarlemmerolie opgedaan. 

Wel bekome ’t hun ! 
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Verbod van adverteeren van geheim- 
middelen in het buitenland. 


“Wordt een kwakzalver de deur uìtgejaagd, hij 
zal altijd trachten door ’t venster weer binnen te 
sluipen. Meermalen gelukt dit, vooral indien er 
binnenshuis gedienstige mannen zijn, die genegen 
zijn, voor een deel van den buit een handje te helpen. 

In Duitschland kan men dit in verschillende 
streken tegenwoordig waarnemen. De overheid heeft 
aldaar bĳ politieverordening verboden, aan niet= 


apothekers om geneesmiddelen te verkoopen of te — 


adverteeren. De verkoop, het spreekt van zelf, staat 
echter, behoudens zekere voorwaarden, aan alle apo= 
thekers vrij. De kwakzalvers zijn nu met sommigen 
hunner overeengekomen om hunne apotheken als 
verkoopplaats der geheimmiddelen aan te wijzen. 
De verkoop aldaar kan wel is waar niet worden belet, 
doch het verbod van adverteeren strekt zich ook 
uit tot apothekers, zoodat zij eveneens strafbaar 
zijn, indien hunne namen onder advertenties voor= 
komen, als de onbevoegde kwakzalvers zelven. 

Onderscheidene districtsbesturen haasten zich, dit 
ter openbare kennis te brengen. Een der jongste 
publicaties komt uit Sleeswijk en luidt als volgt: 

„Daar het aan geen twijfel onderhevig kan zijn, 
of de politje-verordening van 27 Sept. 1889, be- 
treffende het adverteeren en den verkoop van genees- 
middelen, strekt zich ook uit tot de apothekers, zoo 
zijn de autoriteiten verplicht ook handelend op te 
treden tegen die aankondigingen van geheimmiddelen, 
waarbij apotheken binnen haar ressort genoemd 
worden «als verkoopplaatsen. De apothekers, die 
advertenties dulden, waarbij hunne firma’s genoemd 
worden, zijn strafbaar, omdat het hun alleszins 
mogelijk is, een einde te maken aan het misbruik, 
dat op die wijze van hunne vamen wordt gemaakt.’ 

SLreswijk , 17 Mei 1890. 

(w. g.) De Regeerings-president. 


Nu in het begin van dit jaar (27 Jan. 1890) 
in Duitschland een nieuw Keizerlijk besluit is vers 
schenen (ter vervanging van dat van 4 Jan. 1875), 
regelende den handel in genees- en zoogenaamde 
geheimmiddelen en waarbij de verbodsbepalingen 
betreffende de aankondiging en aanprijzing in pu 
blieke geschriften zijn gehandhaafd, vernieuwen de 
afzonderlijke Staten en Provinciën ook hunne bijzon= 
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dere aanschrijvingen, sommige onder verduidelĳking 


van hunne vroegere publicatiën. 


Als voorbeeld vinde hier een plaats de Verorde= jk 


ning van het Vorstendom Lippe, luidende : 

art. 1. In nieuwsbladen of periodieke geschriften, 
evenmin als door de verspreiding van afzonderlijke 
gedrukte circulaires, miogen niet ten verkoop worden 
aangeboden of aangeprezen, stoffen of geneesmid- 
delen, 


of verkoopen niet vrij is, 

b. waarvan de namen niet voldoende hun aard , 
hunne bestanddeelen of hunne sameustelling aan= 
wijzen (geheimmittel), 

c. waaraan valschelijk bijzondere werkingen worden 
toegeschreven, ten einde de koopers omtrent hunne 
waarde te bedriegen. (Reklamemittel). 

art. 2. De bepaling van art. 1 a is niet van 
toepassing voor apothekers. 

art. 5. Jvertredingen dezer verordening worden 
gestraft met een boete tot 60 M. (36 gld.) of 
hechtenis naar verhouding, tenzij de algemeene wet 
een hoogere straft bepaalt. 

drt. 4. Deze politieverordening treedt in wer= 
king op den dag harer afkondiging. 

Derxorp 28 Juli 1890. 


a. waarvan volgens Keizerlijk besluit het debiteeren E î 


De Vorstelijke Lippische Regeering, — 
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Verbod van den verkoop van schade: 
lijke haarwaters in Oostenrijk. 


“Van tĳd tot tĳd deelen wij de samenstelling — 


mede van verschillende schoonheidsmiddelen, inzon= 
derheid haarwaters, bestemd om het haar te kleue= 
ren, het eenige trouwens waarvoor zij dienst 


kunnen doen. Al de andere eigenschappen, die de _ 
verkoopers er aan toeschrijven, zooals het doen 


groeien, vernieuwen of zachter maken van den haar=_ 
‚of baardtooi, zijn leugens. Sommige, en men mag _ 
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gerust zeggen de meeste dezer toiletartikelen be- 
vatten stoffen, waarvan ook het uitwendig gebruik 
op den duur schadelijke gevolgen kan na zich 
sleepen en die daarom niet altijd zoo onschuldig 
zijn als de depôthouders voorgeven. Wij achten 
bet daarom tot onze taak te behooren tegen het 
gebruik dezer middelen te waarschuwen, door bunne 
vergiftige bestanddeelen mede te deelen. Ken ieder 
kan zich alsdan voor schade wachten. 

In het buitenland, waar over 't algemeen tegen- 
woordig vanwege de regeeringen meer gedaan wordt 
tegen het voortwoekeren van den verkoop van 
allerlei kwakzalverijen dan hier te lande, gaat men 
verder en wordt hier en daar, in ’t bijzonder.in de 

Duitsche landen, den vrije verkoop verboden van 

| alle middelen, ’t zij voor in- of uitwendig gebruik 
bestemd, waarin voor de gezondheid nadeelige zelf- 
standigheden voorkomen. 

Een ruim jaar geleden, op 8 Aug. 1889, is weder 
in Oostenrijk van het Ministerie van Binn. Zaken 
een schrijven uitgegaan aan de verschillende auto- 

«riteiten wie het aangaat, naar aanleiding van een 
nieuw Haarmiddel, waarvan de exploitatie daar te 
lande wordt beproefd, de z.g. Haar-Regenerator 
van F. L. Harnisch uit Berlyn. 

Aangezien volgens het onderzoek van den opper- 
sten Gezondheidsraad, zoo luidt het in de circulaire, 
het bewuste haarmiddel wegens zijn gehalte aan 
lood voor de gezondheid schadelijk kan zijn, wordt 
de vrje verkoop daarvan in het land verboden. 

De autoriteiten worden aangemaand dit zoo spoe- 
dig mogelijk ter openbare kennis te brengen en 
tevens nauwlettend te willen acht geven op de 
naleving van dit verbod. 

Tevens wordt de aandacht der overheidsbesturen 
in ’t bijzonder er op gevestigd, of ook binnen han 
ressort soortgelijke middelen worden verkocht, waar- 
van vermoed kan worden, dat zĳj insgelijks schade- 

lijke bestanddeelen bevatten, en waarvoor een gelijk 
verbod wenscheliĳjk zou kunnen zijn. Zij worden 
verzocht een voorloopig onderzoek te willen instel- 

len en, onder mededeeling van het resultaat daarvan, 

er aan de Regeering een monster toe te zenden met 
uitvoerig bericht. 
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Veroordeeling van een redacteur we- 
gens kwakzalvers-advertenties. 


* Op de algemeene vergadering der Maatschappij 
ter bevordering der Pharmacie, zoowel als op die 
der Vereeniging tegen de Kwakzalverij is beweerd, 
dat de wetten in Nederland nog zoo onmachtig 
eb niet zijn ter beteugeling althans van sommige vor- 


de van kwakzalverij, doch dat de toepassing van 


ne 


e zijde van politie en justitie te wenschen overlaat. 
> Wy willen het gaarne gelooven, hoewel de zaak 
er niet minder ergerlijk door wordt, dat nu wij bijna 
tien jaren aandringen op betere toepassing en de 
bewijzen in dit blad bijbrengen, waarom deze hand- 
having der wetten noodig is in ’t belang van de 
volkswelvaart en de volksgezondheid , nochtans alles 
bj het oude wordt gelaten en dezelfde lauwheid 
blijft voortduren. 

Hoe geheel anders elders, waar de overheden de 
oogen open houden en het voortwoekeren der kwak- 
zalverij beschouwen als een kanker, waartegen het 
| plicht is te waken. Nieuwe verordeningen worden 
uitgevaardigd, zooals wij in deu laatsten tid bijna 

in elk nummer van het Maandblad konden mede- 
deelen en de bestaande wetten vinden verige toe- 
Î passing ; zelfs dezulke die nauwelijks meer van kracht 
werden geacht worden opnieuw te voorschijn ge- 
haald, indien zij een geschikt wapen tegen de kwak- 

_____zalvers opleveren. 

Be Opnieuw en thans in hoogste instantie is dit in 
______Duitschland bewezen. 

| De Rijnprovinciën stonden vroeger onder de 
_ Fransche wetten ; 't is gebleken dat sommige dezer 
______pimmer zijn afgeschaft en in ’t bijzonder, die van 
{21 Germinal II en 29 Pluviôse XIII, waarbij het 
__adverteeren en verkoopen van geheimmiddelen is 

Ec verboden ook aan apothekers. Bij vervolgingen 
 ___ wegens den verkoop of het adverteeren van geheim- 
ij: _ middelen in deze vroegere Fransche gewesten was 
ACE 

Wet wd 


reeds herhaaldelijk raar die wetten verwezen; het 
| __ rechtbank te Berlijn in het hoogste ressort uitspraak 
EK, 0E 





vorige jaar op 13 Juni 1889 heeft thans de opperste 


. 
ee p 


gedaan en daarbij deze wetten alsnog van kracht 
verklaard. | 

De zaak betrof een apotheker te Kreuznach en 
den redacteur van een dagblad te Keulen, die 
beide, het eerst door het kantongerecht te Keulen 
op 17 Oct. 1888, en verder in alle iustentiën 
waren veroordeeld tot 10 Mk., f6, boete voor elk 
van een viertal verschillende advertenties, die in 
het Kreuznacher nieuwsblad waren geplaatst, ter 
aanbeveling en aanprijzing van den verkcop van 
Lippmann’s Karlsbader bruischpoeder, Radlauer's 
eksteroogenzalf, beproefd middel tegen likdorens en 
carbolteerzwavelzeep. 

Beide werden bovendien veroordeeld tot gesamen- 
lijke betaling van alle kosten, die begrijpelijker wijze 
zeer aanzienlijk waren. De redacteurs van de Ne- 
derlandsche bladen betoogen telkenmale, wanneer 
zij op den schandeliĳken inhoud of de tastbare leu- 
gens in de advertenties gewezen worden, dat zij 
daarvoor niet verantwoordelgk zijn en er eigenlijk 
niets mede te maken hebben. De advertentiekolom, 
zoo luidt hun geliefkoosde uitdrukking, is als 't ware 
een aanplakbord, dat voor ieder tegen betaling 
open staat om het een of ander bekend te 
maken. ’t Is niet zonder belang er op te wijzen, dat 
de Duitsche rechters de verantwoordelijkheid voor 
de advertenties toeschrijven aan den redâcteur van 
het blad, „die verondersteld wordt de geheele cou- 
„rant samen te stellen en daarom ook in de eerste 
„plaats beschouwd wordt als de dader van de 
„volgens de wet verboden aanprijzing van het ge- 
„heimmiddel.” 








Veroordeeling wegens het ten verkoop 
in voorraad houden van genees- 
middelen. 


* ‚In het buitenland” zou natuurlijk aan dit op- 
schrift toegevoegd dienen te worden. In Nederland 
kan het in beslag nemen niet geschieden van ge- 
neesmiddelen, die bij onbevoegden uitgestald en in 
voorraad liggen, niettegenstaande de verkoop hun 
niet geoorloofd is en dus blĳkbaar wetsovertreding 
wordt beoogd; veel minder nog is vervolging op 
dien grond mogelijk. De verkoop zelf moet bewe- 
zen zijn en daarvan terstond proces-verbaal zijn 
opgemaakt, hetgeen uitteraard hoogst moeielijk is, 
daar de winkelier eenvoudig „neen’’ verkoopt aan 
jeder politie-agent, marechaussée of andere beambte, 
die een verboden artikel komt vragen. 

In de zeer enkele gevallen waarin deze verkoop 
echter toch werd geconstateerd volgde vroeger hier 
te lande toch nog meestal geene veroordeeling, 
omdat de meeste geneesmiddelen samengestelde be- 
reidingen zijn en door de lijst C van de wet, rege- 
lende de uitoefening der artsenijbereidkunst, wel 
de verkoop van de enkele stoffen beneden zekere 
hoeveelheden verboden was, maar daaruit volgde, 
volgens sommigen onzer Nederlandsche wetgeleerden, 
niet, dat ook de bereidingen uit deze enkelvoudige 
stoffen samengesteld, aan hetzelfde verbod van ver- 
koop onderworpen waren. Bij eene latere herzie- 
ning der bewuste lijst C is weliswaar het opschrift 
met opzet zoo gekozen, dat deze interpretatie niet 
meer tot uitvlucht kan strekken, doch de moetielijk- 
heid van het bewijzen van den verkoop zelf is 
gebleven. 

Waar men in het buitenland derhalve dezen ge- 
vaarlijken verkoop door onbevoegden met ernst heeft 
willen tegengaan, is, zooals door ons herhaaldelijk 
ook voor Nederland als mogelijk en wenschelĳjk is 
voorgesteld, met den verkoop geliĳk gesteld „het 
uitstallen, debiteeren of ten verkoop in voorraad 
houden’ Im Duitschland zĳn bĳ Keizerlijk besluit 
eene reeks van geneesmiddelen en van min ot meer 
samengestelde bereidingen allen bij name genoemd, 
waarop dit verbod van toepassing is. Om de straf 
te ontgaan hebben nu sommige winkeliers juist het 
omgekeerde beproefd van hetgeen in Nederland tot 
niet-toepasselijkheid der verbodswet wordt aange- 
voerd. Het bovenbedoelde Keizerlijk besluit noemt 
namelijk verschillende kruidenmengsels met hunne 
bij het publiek bekende namen. De winkeliers bie- 
den nu de afzonderlijke kruiden, in de bepaalde 
gewichtshoeveelheden afgewogen en in kleine zakjes 
verpakt, te koop aan; de inhoud der kleine zakjes 
behoeft slechts door den kooper te worden dooreen- 


gemengd om het bedoelde geneesmiddel te verkrijgen. 





De verschillende rechtscolleges hebben thans tet 
in het hoogste ressort, namelijk een vonnis van 
het Oppergerechtshof te Hannover, in zulke eene 
handelwijze overtreding der wet gezien en onder- 
scheidene winkeliers zijn veroordeeld, die, onbevoegd 
tot het afleveren van geneesmiddelen, op deze manier 
Houtthee, St. Germainthee, Borstthee enz. verkochten. 

Alles in dit geval dus bij onze naburen juist 
omgekeerd als hier te lande; hier verbodswetten, 
die niet of bezwaarlijk kunnen worden toegepast 
en rechterlijke ambtenaren, die de overtreders liefst 
ongemoeid laten, daar praktische wetten en rech- 
ters, die zich niet door de spitsvondigheden van 
kwakzalvers en hunne helpers van 't spoor laten 
brengen ! 

Waar zou de zorg voor de gezondheid en de beurs 
van de burgers beter zijn ? 





Alweer eens over Nicholson. 

Het blijkt nog steeds hoog noodig, al moge het 
dan ook zeer vervelend zijn èn voor de redactie èn 
voor de lezers van ons maandblad, die nu genoeg- 
zaam ep de hoogte konden zijn van Nicholsons 
praktijken, nu en dan op dat heer terug te komen. 
Wij ontvingen voor eenigen tijd weder eene corres- 
pondentie tusschen Nicholson en een zijner slacht- 
offers in Friesland. Wij geven hier, zonder er verder 
veel bij te voegen, den inhoud der brieven van 
Nicholson, Het blijkt uit die stukken genoegzaam, 
dat men voorzichtig zijn moet. 


No. 1 Gedrukt. 

LonpeN, 17 Januari 1890. 
den Heer .... 

Ik ben in bezit van UE. brief van 13 dezer en 
ingevolge daarvan zend ik u heden p. post als 
drukwerk eene brochure bevattende eene beschrijving 
over doofheid en het ruischen in de ooren en de 
middelen tot dezelve genezing. 

Hierbij ingesloten ontvangt u ook nog een lijst 
met getuigschriften. UBE. geeft mij echter geene 
voldoende inlichtingen opdat ik een oordeel kan 
vellen omtrent den toestand uwer doofheid en daarom 
zal het mij aangenaam zijn indien u het u toegezondene 
diagnosislijstje zoudt willen invullen en mij terug- 
zenden, dan zal ik bij magte wezen u alle bijzon- 
derheden omtrent uwe kwaal te geven. 

U. E. verdere narigten gaarne te gemoet ziende, 
heb ik de eer met alle achting te zijn. 

UE. Dw. Dienaar, 
(w. g.) J. H. NICHOLSON. 

No. 2 Geschreven. 

Lonpen, 27 Januarn 1890. 
den Heer .... 

Mijnheer, Ik ben in het bezit van de beschrijving 
van de doofheid uwer vrouw, en heb de diagnose 
zorgvuldig nagegaan. Ik heb verschillende derge- 
lijke gevallen onderhanden gehad, en verheugt het 
mij u mede te deelen, dat ik bijna altijd daarmede 
succes gehad heb. 

In deze gevallen was de Bustachiusbuis verstopt, 
waarvan het gevolg was, dat de trommelvliezen naar 
binnen gedrukt werden, en indien een preparaat ge- 
bruikt wordt met mijne oortremmels, om de Kustachi- 
usbuis open te maken, zullen de oortrommels met 
effect er toe bijdragen om de natuurlijke trommel 
vliezen in hunne normal toestand terug te brengen. 
Ik zou haar daarom het aanschaffen van een paar 
met goud overtrokken oortrommels aanbevelen, be- 
nevens eene flesch van Dr, Simpson's oorlotion om 
daarmede de trommelvliezen met een natuurlijk was 
zacht te maken, alsook een preparaat hetwelk 
effectief werkt om de Eustachiusbuis rein te houden, 
ten einde een gesuis in het hoofd weg te nemen. 

Zij zal ontdekken dat de met goud overtrokken 
oortrommels tot een goed resultaat leiden, daar het 
bewezen is, dat zij meer geluidgevend zijn, en de 
geluiden en trillingen beter overbrengen en van 
langeren duur zijn. Terwijl ik uw order te gemoet 
zie en u verzekerende dezelve mijne beste attentie 
zal hebben, geef ik u hieronder het volle bedrag 
op voor de genezing harer kwaal. 
Prijs voor totale behandeling. 

1 paar met goud overtrokken oortrommels f 23.00 
1 flesch Dr. Simpson’s oorlotion ad - 2.50 
eed „, keelpreparaat = 2.50 


£ 28.00 
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Ik heb de eer, met alle achting te zijn: 
Uw dw. dienaar, 


(w. g.) J. H. NICHOLSON. 


No. 3 Geschreven. 
Lonpen, 18 Februari 1890. 


den Heer.... 
Mijnheer, 


Ik heb u de oortrommels, lotion en keelprepa- 
raat met volle gebruiksaanwijzingen afgezonden. 
Als u mij weer schrijft zet s. v. p. mijn naam „Dr. 
J. H. Nicholson” op het couvert, daar hebt u 
verscheidende malen slechts het adres zonder naam 
geschreven, dit geldt natuurlijk zoowel voor Londen 
als Parijs, het heeft mij wat moeite gekost met de 
postbeambten om de brieven te krijgen aangezien 
zij allen waren zonder naam. 

Met alle achting, Uw dw. dienaar, 
(w. g.) NICHOLSON. 
No 4 Geschreven. 

Lonpen. 10 Maart 1890. 
den Heer... 


Mijnheer, 


In antwoord op uw brief, heb ik u te berichten 
dat de oortrommels waren van hier op 13 Februari 
weggezonden. In het geval dat u ze nog niet ont- 
vangen hebt, wees zoo goed mij te laten weten, 
dan zal ik enderzoek doen bij het postkantoor. 

Met alle achting, 

| Uw dw dienaar, 


(w. 9.) NICHOLSON. 


Daarmede sluit de correspondentie. 

Op 9 September van het zelfde jaar, waarin de 
patient, en wel in Januari, met Nicholson begon te 
correspondeeren, heeft hij voor zijn ruim f 28.00 nog 
niets ontvangen. Wij gaven de correspondentie in 
haar geheel, opdat anderen leeren voorzichtig te 
zijn. Wie meer van Nicholson en zijne praktijken 
wil weten, verzoeke onzen secretaris om de bladen, 
waarin wij over hem schreven. Die bladen worden, 
zoolang de voorraad strekt, gratis, dus voor niets, 
aan iedereen, die het vraagt, toegezonden. 


De Carolusmedalie 


duikt weder op. Sedert December van het voor- 
gaande jaar bemerkten wij daarvan niets, doch de 
endernemer schijnt te denken, dat wij hem vergeten 
hebben. Wij geven hem bij dezen de verzekering 
dat dit niet het geval is. Integendeel weten wij 
nog zeer goed, dat hij het er eenvoudig op aanlegt 
het Nederlandsch publiek bij den neus te nemen. 

Lezers ! In het December-nummer 1889 van ons 
maandblad is alles te lezen wat wij over die medalie 
en over de magneto-galvanische batterij gezegd 
hebben. Vraagt dat bummer aap bij onzen secre- 
taris-penningmeester, leest en verspreidt het. 

Nederlanders, denkt om uwe gezondheid, past op 
uwe zakken. 


Ingezonden Stukken. 


M. de Red. ! 


Mijn zoontje van 3'/, en mijn dochtertje van 1!/, jaar 
hoestten vrijwat. ’s Avonds ontspon zich het volgende 
gesprek tusschen mijne vrouw, mijne schoonmoeder en 
ondergeteekende. 

Mijne vrouw: „Wat hoesten die kinderen toch !’ 

Schoonmoeder : „Laat eens bij de familie P. een paar 
van die pleisters halen. De juffrouw verzekerde mij 
nog onlangs, dat, als haar Anna ’s avonds erg hoestte, 
zij met een pleister op de borst den volgenden morgen 
geheel beter was.” 

Ondergeteekende: „Dat ’s een wonderbare genezing 
— dat gaat mij haast al te vlug. Wat waren dat 
voor miraculeuze pleisters ? 

Sch.: „Ja, hoe ze heeten weet ik niet, maar ze haal- 
den ze bij den apotheker K,” 

Ond.: „’t Zal wel een kwakzalversmiddel zijn — ik 
geloof niet aan zulke miraculeuze herstellingen” 

Vr.: „Dan zou de apotheker ze niet verkoopen.” 

Ond. : „Dat zit nog !” 

Vr. en Sch.: „We kunnen immers eens probeeren — 
er is geen daalder mee om den hals)” 

Ondergeteekende zwichtte voor de vereenigde aan val- 
len van vrouw en schoonmoeder en stemde er, hoewel 
tegenpruttelend, in toe, dat het meisje de pleisters ging 
halen. 


Het resultaat was, dat de familie P. op dat moment | allen door Windelincx heetten genezen te zijn. 


niet van de hooggeroemde pleisters in voorraad had 
en het meisje ze ging halen bij den apotheker. 

Ze kwam thuis met een net doosje met 10 chocola- 
kleurige pleisters, aan den eenen kant op wit papier 
bedrukt met: 

„ Papier Wlinsi.” 

Op het nette doosje stond, naast de noodige medaille- 
afdrukken, vermeld dat het Depôt Central te Parijs was 
bij J. Wislin & Cie. Al dadelijk beviel het mij niet, 
dat de uitvinder zich schaamde, zijn naam als Depôt- 
houder te zien gebruiken en zich dus achter eene arm- 
zalige omzetting van letters verschool. Enfin, de 
kwakzalverij was gesteund met een halven daalder, we 
zouden de resultaten afwachten. De pleisters werden’ 





na met de hand te zijn verwarmd, op de borstjes der | 
sterk protesteerende kleintjes gelegd, die al evenmin | 


Moge 
het al bevreemding opwekken, dat er iemand zou zijn, 
die zich liet overtuigen door een hoofdlooze photographie, 
ergerlijk en beleedigend noem ik het voor de katholieken, 
dat deze man de brutaliteit heeft, door het neerleggen 
van zulk een album als reclame, stilzwijgend bekend 
te maken dat hij, ook waar de zieken in Lourdes geen 
baat vonden, altijd nog in staat is, die kwaal, waarvoor 
men daar hulpe zocht, te genezen. 

Daar het voldoende is,dat de redactie mijnen naam 
keut, verzoek ik u dit schrijven voor uw maandblad 
eenvoudig van onderstaande letter te voorzien. 

À. 


Ter overname. 
Revalenta Arabica. Wie voor een kilogram fijn 


als hun vader vertrouwen in de zaak hadden, en zoo ‚linzenmeel, bij de meeste grutters voor ongeveer 90 
was het eerste bedrijf van het drama afgespeeld, Den cent verkrijgbaar, f 3.90 wil betalen, koope Du Barry’s 
volgenden dag hoesten geen gebrek. Ser Zit toch losser’’ | Revalenta Arabica, dat inderdaad niets anders is dan 


‚rige staaltjes 
tegenstelling vormen met de vrij onschuldige oplichterij, 


merkte mijn schoonmoeder op. Mijn vrouw zei niets. Nog | 
een paar dagen verliepen. ’t Hoesten hield aan eu! 
verminderde evenals vroeger langzamerhand tot de 
verkoudheid geweken was, met dit onderscheid dat ik 
75 ct. armer geworden ben. 

Maar ’t mooiste komt nog ! 

Den volgenden zaterdagmorgen hoorde ik een vreeselijk 
moordgeschrei van mijnen jongen, die zich anders in 
't bad zoo kostelijk kan amuseeren. Toen ik binnen 
kwam was mijn vrouw bezig met het losmaken van de, 
bandjes van zijn flanelletje, die onder de kleefpleister 
op zijn huid waren vastgekleefd. Poor boy! ’t Ging 
doodeenvoudig niet en ’t hemdje werd met een schaar 
van de bandjes geknipt. Ondanks sterk wasschen 
bleef toch */, van den pleister weerstand bieden aan 
het warme water. Van morgen (een week later) was na 
het bad nog circa °/, van de fameuze pleisters op de 
borstjes van mijn nakomelingschap te zien, zoodat naar 
alle menschelijke berekening de naam Wlinsi nog ettelijke 
weken op hun jeugdig gemoed zijn aantrekkingskracht 
zal kunnen blijven uitoefbuen. 

M. de Red.! U tracht uw blad af en toe eens op te 
vroolijken door gefingeerde advertenties of andere lui- 
mige stukjes, maar dunkt u niet met mij, dat dergelijke 
berichten als wat ik zoo vrij ben u te zenden, van 
voorvallen uit het leven gegrepen, nog veel amusanter 








‘zjn? Maar gij allen, die dit blad leest, zijt gij het niet 


met mij eens, dat de velerlei bedroevende en bitter treu- 
van kwakzalversafzetterij een schrille 


waarvan ik de dupe ben geworden. 

Op verzoek van mijn vrouw sluit ik hier een 
pleister in, wellicht kunt u opgeven waaruit zij bestaat. 
„Äls gij nu niet aan het Maandblad schrijft doe ik het” 
zel mijn vrouw. „Bravo”, riep ik uit, „alweer een 
schrede verder aan het doel, dat de Vereeniging zich 
voorstelt. 


Dankend voor de opneming Een Fries. _ 


Wij zijn den geachten inzender dankbaar voor zijne 


mededeeling en houden ons steeds bij elk, wien de zaak | 


ter harte gaat, voor dergelijke berichten aanbevclen. 


Het papier Wlinsi bestaat in hoofdzaak uit het soherpe 


bestanddeel van Spaansche peper, vermengd met een 


weinig benzoë, eupborbiumhars en drakenbloed, met, 
welk mengsel het papier is doortrokken. Het doel is, 


om een prikkel op de huid uit te oefenen, wat men b. v. 
ook wel eens door een mosterpleister doet, maar ieder 


moeder zal toch wel begrijpen dat hare kinderen met, 


een extract uit de scherpe spaansche peper alles behalve 
gediend zijn. 

Het papier Wlinsi is inderdaad een kwakzalversmid- 
del, het zal niets uitwerken tegen de vele kwalen, 
waartegen het wordt aanvolen, in sommige gevallen 
zal het zelfs kwaad doen. Rep. 


M. de Redacteur ! 


Dat niet iedere patient, die, door wat dan ook daartoe 
gebracht, hulp zocht bij Windelincx, daar baat vond, 
zooals de man wel wil doen gelooven, is u zeer zeker 
bekend. Zeldzaam echter kan men de bedrogenen er 
toe brengen toe te staan, dat men van hun wedervaren 
verslag geeft, opdat anderen te weten komen dat daar 
volstrekt niet te vinden is wat zoo menigmaal per 
advertentie en op andere wijze wordt beweerd. 

Het gelukkig verschijnsel heeft zich nu voorgedaan, 
dat eene dame, wier naam ik u hievbij opgeef, te Amster- 
dam woonachtig, mij toestond u te melden, dat zij ge- 
ruimen tijd onder behandeling is geweest van Windelincx 
voor beenzweren, dat zij daarvoor veel geld heeft moeten 
offeren en dat zij niet de minste baat daarbij gevonden 
heeft. Zij deelde nog een aardig staaltje mede van de 
wijze, waarop hij de aandacht zocht te trekken. Toen 
bedoelde dame onlangs in Luourdes was, had zij de 
gelegenheid aldaar in een hotel een album te zien, waarin 
portretten , doch zonder aangezicht, van patienten, die 


‚naamde hämorrhoïdaal-kwalen ; 


fijn gebuild linzenmeel. 
Wel is waar krijgt hij dan niet de gedrukte verkla- 


ring, bij de Revalenta gevoegd, dat dit middel o. a. de 


oorzaken bestrijdt van Koorts, tering, hoofdpijn enz. 


‚maar aan die verklaring zal ieder weldenkende geen 
‚gewicht hechten. 


Hij weet te goed, dat linzenmeel 
zoo iets niet kan uitwerken. 


Zwitsersche pillen van Richadt Brandt. De. Fr. 


‘Dornerurm schrijft in een Duitsch blad het volgende 


over de Zwitsersche pillen: „De pillen prikkelen zeer 
sterk den darm, zooals alle aloë-houdeade middelen dit 
doen, waardoor vele ziekelijke toestanden, die een leek 
onmogelijk herkennen en onderscheiden kan, zeer kunnen 
verergeren en ten slotte gevaarlijk worden. Zoo b.v. 
alle gezwellen in de maag en den darm, die zich in den 
regel onder zeer onduidelijke verschijnselen ontwikkelen, 


‚totdat een bloeding haar aanwezigheid doet kennen. Zoo 


ook het begin van buiktyphus, vele leverziekten, zooge- 
eindelijk alle kanker- 
achtige aandoeningen, die door zulke middelen zonder 
twijfel verergerd, ja misschien zelfs veroorzaakt worden.” 


Correspondentie. 


Als nieuw lid, (Afd. Dordrecht e. o.) is toegetreden de heer : 
Mr. A. A. Moll, Advocaat en Procureur te Dordrecht. 


A. C. te H. Wij zonden u het nommer van October 
1888. Gij zult daaruit hebben gezien, dat het middel „[m- 
brocatie’’ met zooveel ophef aangekondigd, bestaat uit een 
mengsel van brandspiritus, terpentĳjnolie en azijnzuur met 
nog een weinig van een eiwitachtige stof. 

25 Gram van dit mengsel kost 40 cent, dus geen koopje. 


F. B. te D. Beide middelen zijn nog niet in het maand- 
blad besproken. Hooper's Potassiumpillen zijn ons niet 
bekend; kunt gij ons het adres opgeven, waar zij vero, 
baar zijn, dan zullen wij ze laten onderzoeken. Hetzelfde 
zal geschieden met Himrod's Cure of Asthma, dat echter, 
door de wijze van aanbeveling, ook zonder onderzoek, wel 
als een kwakzalversmiddel kan worden beschouwd. 


v. E. te D. Uwe mededeeling was nog niet in ons bezit; 
daarom hebben wij het verslag uit de Dordr. Ct. overgenomen. 


Herhaalde waarschuwingen. 


Crème Simon. Hoort boe dit goedje in de adverten- 
tiën onzer nieuwsbladen wordt aanbevolen : 

Crème Simon, aanbevolen door de beroemdste genees- 
heeren van Parijs en waarvan alle elegante dames zich 
bedienen. Dit product geneest in één nacht puisten, klo- 
ven, winterhanden en alle huidaandoeningen. Het geeft 
een schoonen glans aan de huid, welke door dit middel 
wordt versterkt en aangenaam geparfumeerd. 

Ziedaar wat in de advertentiën wordt gezegd. Het 
is, zooals men zal zren, een reeks leugens, die met een 
waarheid eindigt. Want dat de huid door deze Crème 
Simon aangenaam geparfumeerd wordt, is waar, maar 
dit is dan ook al het ware, dat in deze aankondiging 
is te vinden. 

De Crème Simon wordt verkocht in verzegelde pot- 
jes, van ongeveer 60 gram inhoud, voor den prijs van 
f 1.50 het potje. Zij ziet er uit als een weeke, witte 
zalf. 

De heer D. vaN peR WeEerp heeft de stof onderzocht; 
zij bleek te bestaan uit zinkoryde (zinkwit) en stijf- 
selmeel met glycerine, door eenige vluchtige olie wel- 
riekend gemaakt. Dit is alles. Voor 10 of 20 cent 
zou dus heel gemakkelijk te leveren zijn, wat hier voor 
f 1.50 wordt verkocht. En van de verzekeringen van 
den fabrikant over de verbazende werking van den Crè- 
me Simon zal men niet veel bewaarheid vinden. ’t Is 
alleen om de ijdelen tot zich te lokken, dat in de bil- 
jetten, die er bij worden verkocht, wordt gezegd, dat 
zij de huid een „onvergetelijke lenigheid’ en een »flu- 
weelachtig voorkomen" geeft, en dat de dames, die er 
gebruik van maken, verzekerd kuunen zijn „altijd den 
glans der schoonheid en de frischheid der jeugd te 
zullen behouden’ Men zal wel begrijpen, dat een beetje 
glycerine met zinkwit em stijfsel dit niet kan doen. 
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Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Secretaris-Penningmeester , te Aysterdamn. 
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Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk, - 
. « zi 7 ° « ij ‚ | T \ 8 hd pa N + a y NIGIN 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie EESTUUR DER VEREENIGIN G. Ee is me AE B GE ME OEE merg a 
betaalt van f3.—. Men wordt lid door aanmelding bij den TEGEN DE KWAKZALVERIJ, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden, Het cai hoer ve ed. ens s ersten beent 3 të 
vereenigingsjaar loopt van I Jan, tot 31 Dec. De contributie CD AAE VOROEEEE WAE AE BELNDAEAEEE 13 BONODEIE 


wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre- Nr, L. lee UN Veeckens, hol (ars le le Amsterdam ‚Voorzitter, | di Amsterdam, 


retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari Li) heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 








. of anr nj 7 IN bijzonder di t eesmiddelen. 
per etn ee ij En TEENS ZOM Ee Ô uidens elen Eoeline, A Apol otheker le Lest, | pe E De Vereine geaohe haar doel te bereiken: 
De leden der Vereeniging ontvangen, belalveren sceurplaar Dr [ p ir nhorst Arts fo os Ba door het onderzoek van als geneesmiddeien aanbevolen 
van het biad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. EK lij) nn an 


Voorloopig Ean dit aantal echter, bij betaling van de enkele 


contributie, niet meer dan ro per maand bedragen. Dr. H NA Val (le Pol Arts le Al sterdam, 
) 
Dit blad verschijnt den eerste van elke maand. Prijs Í RB Schmidt, Apot fheker (Bin hen was (us) (è … nn en 


per jaar f 1,25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 


ù. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 
| bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
«. door het bekead maken der u.tkomsten van het onder 

a, a en b genoemde; 
d. door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 








\ P d bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 

den geheelen jaargang. DE ecretaris- enige e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 
Het abonnementsjaar loopt van r Januari tot 31 December. nn _____ 4 bestrijding der kwakzalverij. 
Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. | GETAL LEDEN 1023. — 
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Het nadrukken van artikelen uit dit blad ís geoorloofd en wordt, ter ‘bevordering van het doel der Vereeniging, dringend ; verzocht. 














Nieuwe leden en abonnés, die met Januari, Doch de raad te Neurenberg was het volstrekt behoeft het niet te koopen, doch ik zal u toouen 
1891 wenschen toe te treden , worden verzocht niet eens met den kwakzalver, die Duitschland van welke kracht mijn middel Lezit. Aldus sprak hy. 











zich reeds thans aan te melden. de twijfelachtige zegeningen wilde laten genieten Een der padden was in het glas water gezet, waar 

De voorwaarden van het lidmaatschap en en verbood den vamlrekvenden kwakzalver dit mid- het dier bijzonder goed op zijn gemak was. Om 

het abonnement staan aan het hoofd van het del te verkoopen. Doch, zooals het ook nu nog nu te bewijzen boe sterk-werkend zijn middel was, 

Maandblad vermeid. gaat, het mocht niet baten. Tarquinio Roma toch, deed hij daarvan iets in het glas met braniewijn, 

ds meden [die het middel eerst verkocht, liet het door zijn dat echter, hetgeen gemakkelijk te begrijpen is, 

ee. Benel mtd. venen SEE Joh. Rud. Hartmaun, weder op de markt door het omstaande volk ook voor water werd 

kwakzalverij. _ n brengen, zoodat de apothekers weder met hunne gehouden. Nadat het middel opgelost was, bracht 

í ee nm van de atd, „Dordrecht e. 0” klachten tot den magistraat kwamen. „Die land- hij de pad in het glas met brandewijn over, dekte 
ansehen: on nee oven Een tandieester op de week: fahrenden Quacksalber sind eben nicht aus zu het glas toe en wachte wat gebeuren zou. 

| Grootere Artikelen: Robert Koch en zijne ontdekkine— rotten” zegt de schrijver. — De pad, die volstrekt niet tevreden was met 

k ep gheen ket: dekking Ver Leerzaam en aardig is de geschiedenis ‚ welke deze verwisseling, maakte natuurlijk ae geprikkeld 

| pillen verboden in Oostenrijk — Fransche haarwaters en Grimmelhausen in zijn boekje „Simplicissimus’’ door den sterken brandewijn — de hevigste bewe- 

schoonheidsmiddelen— Roche's Embrocation— Het middel (Neurenburg 1683) daor zyu held laat verhalen. gingen en trekkingen, hetgeen door het volk met 

r De ee Eee ‚Deze vertelt daarin hoe hij kwakzalver werd : verbazing werd aangezien en toegeschreven aan 

Ter overname: Pain Expeller.— Théophile’ haarkleur- „Iech möchte damals fressen wie ein Drescher, het middel, dat, naar hj gezegd had en men ook 

Ae, kas BA KRLLA EVR, denn mein Magen war pnicht zu ersättigen und aannam, was opgelost in water. Eindelijk stierf 

Herhaalde r_n _ Hartzema’s rhumatiekmid. Wollte immerza mebr von mir haben; wiewohl ich het dier. Het doel was bereikt. Het volk dat de 

del. — Holloway’s zalf. — Antimiasmatiek van Koene. ‘pichts mehr in Vorrath hatte, als noch einen eia- werking van den sterken brandewijn hield voor de 








N rte ree Er mene | zigen goldenen Ring nmt einem Diamant, der etwa ‘werking van het in water opgeloste middel, roemde 
Geschiedkundige aanteekeningen 20 Kronen werth war, den versilberte ich um de kracht en sterkte daarvan, en ieder omstander 


omtrent kwakzalverij. ‘zwölff, und demnach ich mir leicht eimbilden kocht het, voor zich zelf, voor vrienden en be- 

De oude marktschreeuwers en kwakzalvers wisten konnte, dass dieses bald auss sein würde, da ich nichts ' kenden, en . . . . onze koopman maakte uitste- 
evengoed gebruik te maken van de pers als de | darzu gewinne, resolvirte ich mich, ein Artzt zu kende zaken. 

moderne, zoodat ook daarin de tegenwoordige rid-, werden.” __Ik maakte echter, zegt hj, spoedig dat ik uit 


ders der reclame op een groote reeks voorouders Met 12 kronen dus kon hj zijn handwerk be- die streek van daan krat want indien iemand de 
kunnen terugzien. In het Germaansche nationaal-, ginnen. Hij kocht daarvoor allerlei stoffen om kracht van het middel op dergelijke wijze mocht 
museum te Neurenberg zijn vele gebruiksaanwij- die, dooreen gemengd, in kleine steden en dorpen willen probeeren, zou het dadelijk blijken, dat er 
zingen en strooibiljetten aanwezig, die met de te verkoopen. Hij maakte verschillende poeders bedrog in het spel was en mijn leven niet veilig 
reclame-papieren uit Onzen tijd veilig kunnen wed-,en zalven, zoo b.v. een groene zalf waarmede men zijn. 
ĳveren; ook toen werden de namen van hoogge- ook een gedrukt paard “had kunnen genezen, een Op een andere plaats gaf bij zich uit voor een 
plaatste personen gebruikt om de zaak meer waar- | blauw watertje voor scheurbuik, tandpijn, vogziekte, oude ‚Kühmelcker und Schweizer — Artzt”’ en bracht 
schijnlijk te maken. ‘enz. en kocht bussen en fleschjes om de waar in ‘andere middelen aan de markt, waarmede hij ook 
Zoo leest men in zulk een papier uit het jaar te doen. Daarna liet hij een in de Fransche taal weder goede zaken maakte. 
1680 over Electuarium Orvietani: „Ten tijde van gesteld papier drukken om zijn rommeltje des te, Deze geschiedenis is menig kwakzalver uit onze 
Zine Heiligheid Pans Urbanus VIIL was te Rome gemakkelijker aan den man te kunnen brengen. |dagen als uit ziju levensboek genomen. Het gaat 
eene pestziekte uitgebroken, waardoor vele men- In drie dagen, zegt hij, was ik met mijn ava ‘ook nu nog zoo. Met eene kleine som en groote 
schen het leven verloren en die de bekwaamste gereed en het had hem niet meer dan drie kronen | brutaliteit brengt iedereen het ver in het exploi- 
geneesheeren niet wisten te keer te gaan. Kinde- gekost. Toen ging hij den boer op. | teeren van de zucht naar bet verborgene, dat den 
lijk had Orvietanus het middel ontdekt, waardoor velen In den beginne gelukte het niet. Het „opsnij- | wensch kenmerkt. 
gered werden. Dat dit aanvankelijk geheim werd den” over de deugden zijner middelen wilde niet Aan strooibilletten en andere gedrukte stukken, 
gehouden , is gemakkelijk te denken.” Er wordt vlotten. Daar hij zag dat de zaak anders aange-|in proza en poezie, was er ook vroeger volstrekt 
in dat stuk verder beweerd dat Paulus Carasius, | pakt moest worden, kocht hij in een herberg wat |geen gebrek. Of het waarheid was wat zij schre- 
de apotheker van den paus, „und in vielen schönen, brandewijn, deed dat in een glas, zette daarnaast | ven, was hun volkomen onverschillig, als zij slechts 
‘Wissenschaften woblgeübter Mann’, het middel dik- op de tafel waarop hy zijne waren had uitgestald, geld daarmede verkregen. De vroegere kwakzal- 
wijls gereed maakte en het van hem uit aan een! een glas water en daarbij een soort van padden, (vers hadden dus, svanals de moderne gehermmid- 
„am Papstlichen Hof hochemeritirten Herrn Magni | welke hij gevangen had en die dienen moesten het | delmannen, meestal slechts „ein kleines Wissen, 
„arcani instar”’, toevertrouwd en naar Duitschland | publiek te bewijzen, hoe krachtig zijne middelen | dafür aber ein desto grösseres Gewissen ”’. 








overgebracht werd. Dit verhaaltje was dus de|werkten. Nadat er genoegzaam volk verzameld was, Op 5 Juli 1720 verscheen te Neurenberg een be- 
aanhef van het stuk waardoor het middel meerder begon hij zijn aanspraak, waarin, evenals door de | velschrift, dat de samenwerking van drukpers en 
r. waarde moest verkrijgen. Het heet natuurlijk uit- tegenwoordige kwakzalvers, beweerd werd dat hij! kwakzalverij te keer moest gaan en waarm ook 


stekend te werken tegen allerlei en zeer verschil- | het eenige middel had gevonden om oogziekten en ‚aankondiging in couranten Op boete verboden werd ; 
a lende aandoeningen. zooveel anders te genezen. Bevalt het niet, men op 21 Aprml 1729 werd dat verbod nogmaals uit- 
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Doch al dat streven had riet het gewenschte 
gevolg ; tot nog toe leeft de kwakzalverij nog op 
grooten voet, dank zij de behoefte der menschen 
aan onbegrijpelijke, wonderbaarlijke gebeurtenissen. 

Intusschen geve men den moed niet op. Vol- 
harding zal ook hier wel nader tot het doel leiden 
en al moge het niet gelukken, geheel en al het 
doel, uitroeiing der kwakzalverij, te bereiken, wel 
is het mogelijk dit kwaad tot geringer afmeting 
terug te brengen. 


Berichten. 
Overzicht van de Vergadering op 1 October 
der Afdeeling „Dordrecht en Omstreken.” 


Waarn. Voorz. de heer A.J. A. de Bosson. 
ECR vete Je Me ovan: Elk, 

Na lezing en goedkeuring der notulen, wordt over- 
gegaan tot verkiezing van 1° een president en 2° vier 
bestuursleden. 

De heer de Bosson wenscht niet in aanmerking te 
komen om zelfs de schijn van eìgenbelang te vermijden. 

Gekozen de heeren Dr. F. M., Cowan, President, A. 
J. A. de Bosson, J. M, van Elk, Dr. P. Scheltema 
(Sliedrecht) en Mr. W. de Ridder (sedert bedankt.) 

De heer de Bosson na herstemming met den heer 
W. H. v. d. Horst van Lil, die eveneens niet in aan- 
merking wilde komen. 

De heer Dr. F. M. Cowan, aanvaardt met een ernstig 
woord ’t Voorzitterschap, dat hij niet als sinécure za} 
beschouwen en roept de welwillendheid en steun in der 
leden. 

De heer J. M. van Elk deelt mede dat de afdeeling 


reeds 51 leden telt en er plan bestaat hier ter stede 


eene lezing te laten houden ter verspreiding onzer 
denkbeelden en wel liefst in een lokaal waar ook veel 
werklieden zullen komen. 

Cit verdere discusies blijkt, dat de verspreiding van 
t maandblad onvoldoende wordt geacht, zoolang bet 
nog ontbreekt in lokalen waar vergunning is, zieken- 
huizen , werkmans-vereenigingen, enz, (ok gaan er 
stemmen op om in plaatselijke bladen te adverteeren 
tegen de brntaalst optredende en gevaarlijkste zwende- 
laars in geneesmiddelen. 

De Voorzitter vergast de vergaderden op een uitvoe- 
rig verhaal waarin een medehelper van den beruchten 
„Windelinex” de hoofdrol speelt en dat wij hieronder 
een plaats willen geven. 

De heer Leendertz deelt eenige bijzonderheden mede 
omtrent een J. M. Swaap, die zich brutaalweg Dr 


Swaap noemt; wellicht komen wij later op hem 
terug. 
De heer Dr. W. T. Jong keurt de waarschuwing 


tegen Windelinex door onze Vereeniging uitgegeven, af. 
Spreker vindt deze onvoldoende en zou haar gaarue 
scherper en duidelijker gesteld zien. 

Na eenige discussies wordt besloten, namens de Af- 
deeling f1Ì0 te storten in ’t fonds tot uitkeering bij 
overlijden van politie-beambten te Dordrecht. 

De heer Dr. Prins de Baat (Sliedrecht) bespreekt 
eene te Dordt gevestigde pap-vrouw, die hem een ver- 
knoeïiden patient leverde, 

De heer R. J. Drooglever verzocht eenige waarschu- 
wingen, vooral ook tegen Haarlemmerolie. In zijve 
betrekking als Scheeps-Agent kan en zal spreker veel 
nut doen met verspreiding onzer waarschuwingen en 
maandbladen. Deze mededeeling wordt door de verga- 
dering met applaus begroet. 

Na nog eenige discussies tusschen de heeren Dr. Jong, 


_ v.d. Horst van Lil, de Bosson, Leendertz, Emile Chris- 


tian en den Voorzitter over al of niet toekennen van 
premie's voor proc. verb. door veroordeelingen gevolgd 
tegen kwakzalvers, die echter tot geen besluit leidden, 
sluit deVoorzitter de vergadering ten ruim 10°/, ure, 
onder dankzegging aan de tegenwoordig zijnde leden 
ende pers (Dordr. Court., Dordr. Nieuwsblad en N,R. C.) 


Bovenstaand overzicht ontvingen wij, door een mis- 
verstand, te laat voor het vorig no. ; wij namen daarom 
toen een bericht uit de Dord. Ct. over. Wegens bet be- 
langrijke der mededeelingen geven wij aan het ons nu 
toegezondene nog eene plaats. 

RED. 





Door den heer Dr. F. M. Cowan is in de Vergade- 
ring der Afdeeling Dordrecht en Omstreken op 1 


__Oetober 1890, het volgende medegedeeld : 
_‚ Naar aanleiding der medewerking van den heer C. 


ENTHovEN als geneeskundige in de zaak’ WINDELINcx 
te Brussel, kan ik der vergadering ’t volgende staaltje 


2 mededeelen, als bewijs hoe deze heer zijne roeping als 


termen neer ‘meent te kunnen en te mogen vervullen. 
Toen voor eenigen tijd iu onze plaatselijke bladen 


À gendvecterd. werd dat, onder toezicht van eenen ge- 


ita Haai in se ee 


rneeskundige albier, het z,n. Somnambulisme werd uit- 


geoefend, achte de „Geneeskundige kring” zich verplicht 
daarnaar een nauwkeurig onderzoek in te stellen en 
zulks te meer, daar een harer leden, de heer C. Ext- 
HOVEN, gep. off. v, gez, gezegd werd hierin betrokken 
te zijn, Fen veldwachter uit eene naburige gemeente, 
behoorlijk geïnstrueerd welke ziekte hij moest voorwen- 
den, bezocht den maguetischen slaper. (In den volks- 
mond, als tegenstelling van zijne vrouwelijke concur- 
renten, Somnam-bul genoemd). Onze veldwachter out- 
moette twee mannen, reeds dadelijk bereid om met de 
vertooning te begianen, doch gaf er de voorkeur aau 
op den dokter te wachten. 

Inmiddels werd hij naar zijne kwalen ondervraagd 
en, toen eindelijk de heer C. EnrmovenN verscheen, on- 
derwierp zich een der twee bovenvermelde mannen aan 
een magnetischen (?) slaap (! 2?) waarbij dezelfde kwa- 
len en verschijnselen opgesomd werden, die even te vo- 
ren door den pseudo-patient waren medegedeeld. 

De geneesheer C. Exrgmoven gaf daarop een oube- 
Ee recept en „Het geld was verdiend !!(#) 

„Geneeskuudige kring” voud in deze handelwijze 
Zak om den ‘heer EnTaovEN persoonlijk ter ver- 
antwoording te roepen. Deze verscheen echter niet 
en werd daarop als lid geschrapt. 





Op de Mariaplaats te Utrecht had Zaterdag 11. ter gele- 
genheid van de weekmarkt, de tandmeester, die een paar 
weken te voren door de politie werd bekeurd wegens over- 
treding der wet op het uitoefenen der tandheelkunst, 
waarvan wij in ons vorig nommer melding bebben gemaakt, 
wederom in eene oude sjees een ,„booge” standplaats 
ingenomen om, zooals hĳ zeide, „den liĳdenden mensch 
te helpen en zijne wereldberoemde tinctuur met gebruike- 
aanwijzing aan den man te brengen” 

Het geneesmiddel had, echter ditmaal eene andere 
kleur, omdat, alweer zooals hij den volke verkondigde, 
de bemoeizieke politie tegen den verkoop van het vorige 
bezwaar had gemaakt. 

Het debiet was dezen keer echter heel wat minder en 


toen de adj. Hoofd-Inspecteur van politie, de heer 
Wesselink, — een ĳverig voorstander van onze veree- 
niging naar het schĳnt — op de markt verscheen en 


wederom een fleschje met de tandpijnstillende (?) vloe: 
stof in beslag nam, scheen het vertrouwen in het ge- 
neesmiddel (!), dat volgens de stellige verzekering van 
den tandmeester, voor het vroeger door hem geleverde 
in geneeskracht niet onderdeed, bij de omstanders voor 
goed te zijn geschokt, zoodat van „goede zaken doen” 
voor onzen philaatroop geen sprake meer was. 





Robert Koch en de nieuwste ontdek- 
king op het gebied der geneeskunde, 
brengt op dit oogenblik geheel de wereld in eene 
verklaarbare opgewondenheid. Wie, die slechts 
eenigermate bekend is met het lijden dergenen, 
voor wie Koch, de groote bacterioloog te Berlija, 
een middel ter genezing heeft gevonden, voelt zich 
niet gedrongen daarover te spreken. Neem een 
blad ter haud, zie het in en tien tegen één dat gij 
het eerst zoekt naar mededeelingen uit Berlijn, 
En is dat te verwonderen ? 

Elke familie weet helaas lijders aan te wijzen, 
lijders aan die vreeselijke kwaal, de longtering, die, 
tuk op roof, rondwaart door de landen. Een ieder 
uwer, lezers, kent ze, jongelingen en jongedachters, 
lievelingen van ouders en bloedverwanten, die met 
het zoo gevreesde bedriegelijke blosje op de kaken, 
steeds vol hoop de naderende lente te gemoet zien, 
met de gedachte dat dàn wel beterschap zal komen. 

Eene jonge moeder, eens gezond en vroolijk, 
tintelend van levenslest, wordt ziek. Eene gevatte 
koudt, een kuchje, och het zal wel overgaan. Als 
het maar weêr warm wordt. Maar geene verbete- 
ring brengt de warme tijd. Steeds holler worden 


de kaken, steeds zwakker wordt het lichaam, en 
toch . . . . zij hoopt, want het mag immers niet 
zijn. Wat moet er worden van hare kinderen, 


wat van den man, die liefdevol alle zorgen op 
zich neemt in zijn trachten om haar te behouden ? 
Zij mag immers nog niet sterven? Mijn God, is 
dát niet al te wreed? Red haar! 

Maar steeds verder woekert de kwaal en einde- 
lijk . . . daar staat de arme man bĳ het lk der 
lieve vrouw. Tranen vallen op de hoofdjes dier 
kleinen, nu zonder moeder, zonder goede engel, die 
alleen zoo goed begreep wat zij wilden, hun vrien- 
din, hun speelmakker, hun alles! kent gĳ zulke 
tafereelen, lezer? O, herinnert gij u misschien de 
blikken vol angst die de vrouw en moeder steelsge- 
wijze werpt op het gelaat van hem, die, gebukt 
onder het vreeselijk lijden, zwoegt en werkt ter 


wille van haar en der kinderen onderhoud? Wat 


zal de toekomst haar brengen, als hij is heenge- 
gaan ? Want er js geen uitkomst! Gode zij dank 
dat gij u dat herinnert die dit leest, want waar 
uw hart bezwaard was en dreigde te bersten van 
nameloos wee bij het aanschouwen van zooveel 
lijden, zal het nu jubelen, daar ook gi getuige 
mocht zijn van eene overwinning als Robert Koch 
behaalde. 

Het is niet noodig hier te herhalen wat tot nog 
toe in de bladen van alle landen werd medegedeeld. 
Een ieder weet het, moet het weten, een ieder 
heeft er belang bi. 

In gedachte zien wij duizenden en duizenden 
opgaan naar de hoofdstad van het Duitsche rijk, 
om hulde te brengen aan den man die vol ijver 
zoekende was en vond. Hoog staat hij boven 
allen, een voorbeeld van arbeidslust en arbeidskracht, 
een voorbeeld van rusteloos werken, van volhar- 
ding en menschentiefde. Heel de wereld snelt tot 
hem, om hulpe smeekend voor vrouw, man en 
kind, op duizenden van lippen zweeft zijn naam, 
in dankgejuich opstĳgend tot de hoogste hoogte. 
En dankbaarheid grift zijn naam in de harten der 
menschen en in de boeken der wetenschap. 

„Daar zal hij een aardig duitje aan verdienen!’ 

Het was een van de eerste opmerkingen die wij 
hoorden maken. „Waarom?” „Wel, zulk een 
middel maakt hem rĳk, iedereen moet naar hem 
toe 1’ 

Een mengeling van medelijden en verachting 
vervulde ons toen wij zulk gepraat aanhoorden. 
Koch zou dat geheim houden? Dit wilde er bĳ 
ons niet in. Neen! er zijn nog menschen die niet 
in de eerste plaats denken aan hun beurs. Goddank! 

Treurig cok stemde het ons in een dagblad te 
lezen dat eene vereeniging van mannen Koch had 


aangezocht als directeur eener inrichting op te 
treden, waar zijne patienten alleen zouden behan- 
deld worden. Er waren er dus meer die er zoo 


over dachten. Doch boven die allen staat Koch. 
Geen geldelijk voordeel beoogde hij by zijn streven, 
geen geldzucht dreef hem, toen hj voor het eerst 
met eerlijke voorzichtigheid mededeelde, dat hj 


meende vreeselijke kwalen als lupus, tuberculeuse 


aandoeningen en wellicht ook longtering te kunnen 
genezen. Dat bewees’ hĳj! Geen geheim maakt 
hij van zijne ontdekking. Heel de menschheid zal 
genieten van zin arbeid. Laat de wetenschappe- 
lijke wereld hem haldigen, laat lijdenden hem dan- 
ken, ons voegt het meer dan een enkel woord te 
spreken tot hem, die boven alle eigenbaat het Sea 
lak der menschheid stelde. 

Aan zijne voeten kruipt het gebroed, dat slechts 
leven kan door vuil en modder en hij vermorzelt 
het onder den voet, fier het hoofd opheffend in 
het bewustzijn van edel te zijn, naar hoofd en hart. 
Ook de pers, de koningin der aarde, doet mede 
aan het hulde-betoou, verlangt dat Nederland ge- 
neesheeren zal uitzenden, om Koch’s behandelings- 
methode te leeren uitoefenen. Dat staat op de 
eerste bladzijden, lezers! En op de laatste? 
Alles geheimmiddelen wat gij leest, bovenaan in 
onze Nederlandsche couranten Windelincr, de ge- 
heime, met zine handlangers, geneesheeren, die 
zelfs nu nog den schaamteblos van de kaken terug- 
dringen ter wille van den mammon. 

Hoe slecht ook de naam van zulk een man 
en van zoovele anderen past in tegenwoordigheid 
van den Duitschen geleerde, konden wij niet na= 
laten eenige vergelijkingen te stellen tusschen beider 
werken. 
over. 

Wij moesten een woord van hulde brengen aan 
den man, die den mensch niet verloor in de we- 
tenschap. 


Waarschuwing ! 


Nu de geneeskundige wetenschap op het punt — 
staat verrijkt te worden met een middel tegen 
tuberculeuze kliergezwellen, lupus (wolf) en tering, 
zien wij reeds een reeks kwakzalvers te gemoet, 
om dit nieuwe middel van Dr. Koch te Berlijn te 
exploiteeren, 


Aan den lezer laten wij de beslissing _ 
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amar worden gehouden en alleen de geneesheer 
in staat is, uit te maken of een gezwel van kan- 
kerachtigen of klierachtigen aard is. Voor Winde- 
linex en consorten alleen is dit een bagatel, zi 
behandelen er maar cp los zonder in staat te zijn 
eenig onderscheid tusschen deze zeer verschillende 
Eeten te ontdekken. Men bedenke slechts hoe 
groote moeielijkheden het erkennen van tering in 
het allereerste begin den geneesheer oplevert. 

Wij raden dus een ieder aan, alleen aan den 
geneesheer het lang verbeide geneesmiddel en de 
toediening toe te vertrouwen, te meer daar ver- 


___valsching van de inentstof — daar zullen de kwak- 


zalvers wel voor zorgen — niet zal uitblijven. 


Eene week nadat buvenstaand stukje was ge- 
schreven, werd ons vermoeden reeds bevestigd. 

Een onzer leden schrijft ons : 

Ik lees in het N.v.d.D. van 21 Nov.: „Het 
bericht, dat eerstdaags de samenstelling van het 
geneesmiddel openbaar zal worden, is geheel onge- 
grond. Volgens een bericht uit Berlijn was giste- 
ren de voorraad van het geneesmiddel voorloopig 


„uitgeput. 


Er zijn valsche profeten opgestaan, die tegen 
hoogen prijs inspuitingen doen met ander vocht dan 
Koch's gengesmiddel. 

Van het echte moeten slechts aan een paar 
dokters in het buitenland kleine hoeveelheden ge- 
zonden zijn. Als er voldoende voorraad is zal het 
achtereenvolgens aan de voornaamste universiteiten 
en ziekenhuizen en daarna aan particuliere doctoren 
worden verstrekt.” 

Wij zien dus de schoonste ontdekking waarop 
de 19e eeuw mag bogen, misbruikt door profane 
en gewetenlooze lieden, die helaas! niet alleen 
door onwetenden geloofd worden. 

__ Na tien dagen verschijnt wellicht deze mededeling 
in uw blad. Het zou mij verwonderen als in dien 
tijd geen meerdere berichten, zelfs advertenties in 


„de dagbladen verschijnen van lieden, die beweren 
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_ der riolen elders worden dichtgestopt, 
_ het vuile water tot ons. 


Koch’s geneesmiddel te bezitten. Want op het 
gebied van zwendel wordt ieder in list, vinding- 


… rĳkheid, brutaliteit en in het gevaar dat hij ver- 


oorzaakt, door den kwakzalver overtroffen. 


_ Verbod van adverteeren van geheim- 


middelen in Baden. 


* In aansluiting aan de Keizerlijke Verordening 
van 27 Januari j.l, waarbĳj het vrjelijk advertee- 
ren van geheimmiddelen in Duitschland werd ver- 
boden, is door de Regeering van het Hertogdom 
Baden thans eene lijst openbaar gemaakt van wijf 


Sen dertig geheimmiddelen, die geregeld in de dag- 


bladen worden aangekondigd en waarop in ’t bij- 
zonder de bedoelde verbodsbepaling van toepassing 
is. De verschillende autoriteiten, wie„het aangaat, 
worden met nadruk verzocht toe te zien, dat deze 
middelen niet worden geadverteerd in nieuwsbladen 
en dergelijke periodieke geschriften en evenmin 
door vlugschriften, circulaires, biljetten op aanplak- 
borden of in winkels worden aangeprezen, en bij 
voorkomen, gestrengelijk over te gaan tot vervolging. 

De Regeering wijst er op, dat de lijst niet volle- 
dig is en verzoekt de betrokken ambtenaren opgaaf 
te doen van de geheiramiddelen, die in hunne om- 


„geving bekend zijn, doch wier namen ontbreken. 


Nagenoeg al de verboden middelen, op deze lijst 
voorkomende, zijn reeds opgenomen op eene andere 


_ lijst door de Pruisische Regeering vroeger vastge- 


steld en in dit blad medegedeeld. Men vindt er 
in de eerste plaats de meest in ons land geadver- 


teerde kwakzalverijen op, en ’t kan dus geen ver- 
__ wondering baren, dat de fabrikanten, naarmate het 
terrein hun in het buitenland wordt afgesloten, des 


te meer Nederland overstroomen met de dure en 


____waardelooze producten hunner onhebbelijke indu- 
__strie, nu hun hier te lande geene ernstige belet- 


selen worden tegengeworpen. Nu de uitmondingen 
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* Reeds meermalen heeft de Oostenrijksche Regee- 


_ ring te kennen gegeven, dat de vrije verkoop van de 
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allerlei kunstjes aangewend, om de wetten, waarop 
dit verbod steunde, te ontduiken. Hij heeft de 
samenstelling zijner pillen voor Oostenrijk veranderd, 
hij heeft speciale etiquetten op de doecsjes geplakt, 
hij heeft alleen de apotheken als verkoopplaatsen 
aangewezen, doch telkens kwam de ijverige politie 
tusschenbeiden om hem te bewijzen, dat hij geen 
vrijheid had zijn goedje het publiek op die manier 
aan te bieden. 

Enkele maanden geleden (21 Juni 1890) heeft 
de Minister van Binn. Zaken al het vroegere nog- 
maals in een openbaar schrijven herhaald en duide- 
lijk aangetoond, dat het den apotheker niet geoor- 
loofd is deze „zoogenaamde Zwitsersche pillen van 
den apotheker Richard Brandt’ te verkoopen en de 
rechterlijke ambtenaren gelast de overtreders van 
dit verbod te vervolgen. 

De minister wijst er op, dat het publiek hoege- 
naamd geen belang heeft bij den verkoop dezer 
pillen, die niet anders zijn. dan purgeerpillen, van 
zeer ongelijke samenstelling, doch wier werkzaam 
bestanddeel uit aloë bestaat. 

„De verkoop van zulk een gebrekkig pharma- 
„ceutisch middel — zoo gaat de minister voort — moet 
„daarom te eerder belet worden, omdat de nieuwe 
„Oostenrijksche pharmacopee een reeks van onder- 
„scheidene purgeermiddelen bevat en daaronder ook 
„laxeerpillen, die vrijelijk ook zonder geneeskundig 
„voorschrift, door de apothekers mogen worden 
„verkocht en wier deugdelijke samenstelling is ge- 
„waarborgd.”’ 

Precies als bij ons te lande wat betreft de nieuwe 
Nederlandsche pharmacopee, die met 1 Juli van 
dit jaar van kracht is geworden ; het verbod voor 
de apothekers om daarnevens nog op te treden als 
depôthouder en verkooper van Brandsche purgeer- 
pillen ontbreekt echter; ’t zou niet minder noodig 
zijn dan in Oostenrijk, nu nog immer apothekers 
hier te lande zich tot zulk een handel verlagen. 





Fransche haarwaters en schoon- 
heidsmiddelen. 

* Zeer vele Fransche zoogenaamde schoonheids- 
middelen, die ook hier te lande op menige toilettafel 
worden gevonden, bevatten min of meer schadelijke 
zelfstandigheden of zijn samengesteld uit geheel 
andere en veel minder onschuldige stoffen dan de 
aankondigingen ons willen wijs maken. 

Een reeks dier middelen, die het meest in kap- 
perswinkels en bj parfurmeriehandelaars voorkomen, 
zijn thans weder in het buitenland onderzocht en 
de geneeskundige bladen deelen hunne samenstelling 
mede. Zonder onderscheid worden er vergiften in 
aangetroffen, sommige van de gevaarlijkste soort. 
Lait antepheligue tegen zomersproeten bestaat uit 
sublimaat 37 deelen, loodhydroxyd 4 d. en water 
122 d. Lait Mamilla is samengesteld uit natr. 
bicarb., koper, benzoëtinctuur en bitteramandelolie. 
Lait de Ninon bevat bismuth en zink. 

Eau Magique is nog gevaarlijker en bevat lood- 
oxyd en natrium-hyposulfiet. 

Eau de Lys bevat vooral calomel, eene kwikver- 
binding. 

Eau royal de Windsor bevat glycerine en loodoxyd. 

Eau de Castille bevat natriumhyposulfiet en 
loodacetaat. 

Het vermaarde Poudre épilatoire Laforest bevat: 
kwik 60 deelen, zwavelarsenik 30 d., loodglid 30 
d., stijfsel 30 d. 

Fau de Figaro, een haarkleurmiddel, bestaat uit 
ò flesschen : 


1. eene oplossing van zilvernitraat en kopersul- 
faat. 

2. eene oplossing van natriumhyposulfiet en 

3. eene oplossing van cyaankalium. 


Eau des fées is eene oplossing van loodsulfaat 
en natriumhyposulfiet. 

Eau de la Flortde bestaat, volgens het prospectus, 
alleen en uitsluitend uit heilzame sappen van Ooster- 
sche planten, in werkelijkheid is er geen spoor uit 
het plantenrijk in aanwezig, meu vindt slechts 
de gewone stoffen, om het haar te verven : zwavel 
en loodacetaat. 


Roche’s Embrocation 
Nu de kinkhoest weer vele slachtoffers eischt en 
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weer veel wordt aanbevolen en gebruikt, achten wij 
het niet onraadzaam hier nogmaals op te nemen, 
wat het Maandblad van Juni 1886 daarover schreef : 

„’t Middel is overbekend en kan door ieder apo- 
theker in Nederland worden bereid. Volgens het 
formularium der Rotterdamsche apothekers geschiedt 
de bereiding door vermenging van 2 deelen oljf- 
olie, 1 deel wagelolie en 1 deel barnsteenolie ge- 
kleurd met een weinig Alcanna-extract. 

Over de mogelijke al of niet werking willen wij 
hier geen oordeel uitspreken. Er zijn nog altijd, 
vooral onder de oudere geneesheeren, die het mid- 
del voorschrijven. De apotheker is dan meestal 
gedwongen het af te leveren. Nu er echter een 
bijna officiëel, in allen geval aan elk apotheker be- 
kend voorschrift bestaat, is de geneesheer, volgens 
onze opvatting, zedelijk verplicht tegenover zijne 
patienten juist dat zelfbereide praeparaat te vorde- 
ren. Daardoor toch verschaft hij zich zelf en zijne 
lijders den waarborg van deugdelijke bereiding en 
nauwkeurige samenstelling, dewijl hij, bĳ aflevering 
in de zoogenaamde oorspronkelijke verpakking, dezen 
waarborg overbrengt op een onbekenden buiten- 
landschen fabrikant, zonder eenige verantwoordelijk- 
heid. En toch geschiedt dit laatste helaas! nog 
zoo heel zelden niet. 

De meest zuivere toestand ware zeker, indien elk 
geneesheer verplicht werd bij samengestelde genees- 
middelen, die niet onder een officiëelen naam in 
de Nederlandsche pharmacopee voorkomen, de sa- 
menstelling op het recept zelf op te geven. De 
eisch is zoo rationeel mogelijk; de geneesheer dient 
toch in de eerste plaats zelf precies te weten, wat 
hij zijn patient wil laten gebruiken. 

De mogelijkheid van abuis in den naam of van 
afwijkende opvatting van ’t recept door den apothe- 
ker moet vermeden worden. Ook voor de beurs 
van zijn patient zal deze wijze van handelen in den 
regel voordeel op leveren, zooals weer blĳkt bĳ 
middel hier door ons besproken. 

De depôthouders vragen voor één fleschje f 2.50. 
Dezelfde hoeveelheid afgeleverd door een apotheker 
zal zeker vrij wat minder kosten. 

Voor ’t vierkante fleschje, de mooie etiquette en 
het zegel van een onbekenden leverancier betaalt 
de goedgeloovige dus, zoo hij ’t vreemde praeparaat 
verlangt of zijn geneesheer het hem voorschrijft, 
allicht tweemaal meer dan de waarde van ’t mid- 
del zelf bedraagt.” 


Het middel tegen dronkenschap van de 
Erven wed. Abbring te Amsterdam. 


Als antwoord op eenige ons gedane vragen ver- 
melden wij nogmaals, dat dit middel uitvoerig is 
besproken in het werkje van de heeren Bruinsma: 
„de kwakzalverij met geneesmiddelen’’, in 1878 uit- 
gegeven, en ook meermalen in ons Maandblad, o. a. 
in Juli 1884 en Juli 1885. Ter waarschuwing — 
want dit schijnt nog zeer noodig te zijn — laten 
wij hier opnieuw een gedeelte afdrukken van ’t 
geen in gemelde Maandbladen is geschreven : 

„De firma Erven Wed. Agrsrine bezit, zooals zij 
adverteert, het onfeilbare middel tegen het misbruik 
maken van sterken drank. De prijs wordt in de 
advertentie niet vermeld, doch schrijft men aan de 
firma, dan ontvangt men het bericht dat het vijf 
en twintig gulden kost. Tevens verkrijgt wex op- 
nieuw de verzekering, dat het middel onfeilbaar is 
en eenige gedrukte attesten die dit moeten beves- 
tigen. Bovendien worden een aantal namen van 
personen genoemd „bij wien intormatiën kunnen 
worden verkregen van de duurzaamheid en bijblj- 
vende genezing der van de dronkenschap herstelde 
lyders.”’ 

Wij hebben vroeger een uitvoerig onderzoek naar 
deze attesten en namen ingesteld en het resultaat 
was, in ’t kort medegedeeld, aldus: 

lo. dat ter aanbeveling tal van namen gebruikt 
worden van personen, die sinds jaren zijn overleden 
en waarbij navraag dus onmogelijk is; 

Jo. dat eveneens namen genoemd worden van 
personen, die nocit eenigen goeden uitslag hebhang 
verkregen ; 

3o. dat gevallen van zoo het heet duurzame ge- 
nezing worden vermeld, waarby, zooals ons “uit 
brieven van de betrokken personen bleek, de gene- 
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‘later weder geheel in zijn kwaal was teruggevallen. 
Ten Aden echter bleek, dat ook meer dan één 
geval was voorgekomen, waarin de dronkaard, na 
het gebruik van het middel, voor goed van den 
drank af was, tenminste voor zoo lang als de per- 
sonen, die ons de inlichtingen gaven, hem hadden 
kunnen waarnemen. 

Dus toch niet geheel en al kwakzalverij, hooren 
wij uitroepen ? 

Wij antwoorden: ja, wel degelijk geheel kwak- 
zalverij, want in de gevallen waarin tijdelijke of 
blijvende genezing werd verkregen, lag de oorzaak 
van dit verblijdende feit niet in het middel, maar 
in het bij dat middel gegeven voorschrift om ziet 
te drinken. 

Het middel is een plantenpoeder, dat men met 
melk of citroenlimonade moet drinken, en op zich 
zelf niets zal baten, maar het eerste voorschrift dat 
daarbij gegeven wordt luidt: gedurende 56 weken 
geen drank gebruiken. Wanneer dit gedurende die 
13 maanden, zonder een enkele afwijking wordt vol- 
gehouden, en de patiënt, telkens wanneer de trek 
naar sterken drank boven komt, wat melk of limo- 
nade met een weinig van het poeder gebruikt, dan 
heet het, dat voor goed een afschrik van den drank 
wordt verkregen. 

Niemand zal het thans behoeven te verwonderen 

dat nu en dan wel eens „genezingen”’ zijn verkregen ; 
wie inderdaad de kuur goed doormaakt, zich aan 
het voorschrift houdt en meer dan een jaar lang 
geen droppel drank gebruikt, die is gelukkig op 
weg tot beterschap. Doch een ieder kan ook in- 
zien dat hetzelfde succes zonder het dure poeder 
van f 25 had kunnen worden verkregen. 
_ Voor bemiddelden maakt het nu geen groot ver- 
schil of zij al of niet dat geld offeren, maar zij die 
op de advertentie schrijven zijn in den regel onbe- 
middelde personen. Maakten echter allen, die hun 
f 25 er aan besteden, de kuur met ernst door, dan 
was er toch voor hen, die met moeite dat geld 
bijeen hadden gebracht, voordeel in gelegen, want 
een dronkaard een jaar lang drankvrij te maken, 
dat is wel f 25 waard. Doch verreweg de mees- 
ten hechten meer aan het middel, aan het poeder, 
dan aan de gebruiksaanwijzing, en drinken er onder 
het gebruik op los. Treurige voorbeelden zĳn ons 
bekend van personen, die reeds verarmd waren door 
het aan den drank verslaafd zijn van hun kostwin- 
ner en herhaaldelijk de met veel opoffering been 
gekregen gelden besteden aan het poeder, doch 
zonder het minste resultaat.” 


Kleine mededeelingen. 
Onderstaand alphabeth werd reeds in het Januari- 
nommer van 1886 opgenomen; wij meenen dat wij 
cnzen lezers, vooral die der laatste jaren, geen on- 
dienst doen, door het hier nogmaals te plaatsen. 


Kwakzalvers alphabeth. 


A is de Aloë, eenvoudig purgatie, 
steeds als geheïimmiddel druk geëxploiteerd; 
B het is Brandt, die als nieuwste vertooning, 
Zwitsersche pillen daarvan fabriceert. 
CG is de Charlatan, ltaliaansch Ciarlari, 
teekent een man, die zwetst, schreeuwt overluid, 
D is de Depôthouder, de heler die meehelpt, 
mee liegt voor dertig procent van den buit. 
E is Eau dit of Bau dat, soms vergiftig, 
water voor ’t kleuren van haar, baard of vel; 
F is de Fistelpot van Klaas Ursem, 
Fer van Encausse of electrisch Flanel. 
G-isSuyot, die de kunst heeft gevonden, 
schatten te halen uit Noorweegsche teer. 
H kan niet anders als Holloway wezen, 
Hopbitter ook, doch dat leeft thans niet meer. 
I is Injection van Brou, wee den arme! 
die voor zijn ziekte er vertrouwen in stelt, 
J is de Jicht, bron van smart voor patienten, 
kwakzalvers echter, een bron van veel geld. 
K zijn de Kranten, wier inhoud en strekking 
strijden met ‘tgeen door haar wordt geadverteerd. 
L zijn de Jaeugens, de Listen en Luagen, 
js de arme Lijder, die wordt gedupeerd. 
M het zijn Muller's Miraculopreparaten, 
Malzextract en specifiques van Mattei; 
N is het Nadeel der kwakzalverijen, 
nadeel voor leven en beurs allebei. 
O het is Oidtmann, de man met zijn spuitje, 
Elk, die ’t gelooven wil, zeer tot genef; 
P zijn der kwakzalvers Pillen en Potjes 
en, 'tspreekt van zelf, daarbij zijn Purgatief. 
A is de Reclame, vol bluf en vol kunstjes, 
tis Revalenta, uit linzen bereid, 
S zĳn de Schreuders- en Slijmpillen allen, 
Stroopjes en Suikers als Specialiteit. 


_T zĳn de Titels, gekocht of gelogen, 


_ tis Tnéopbile ook, die wonderen schept; 
U is ‘t verouderde ras Uroscopen , 


zá\ - . 
— pillen Urbanus, naar ’t echte recept. 
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V is de onwettige Verkoop in ons landje, 
is het Vooroordeel van ’t Volk, welbekend, 
W het is Waersegers, breukbandenmaker, 
Wimmers meteen ook, zijn concurrent. 
IJ het is IJzer Bravais of iets anders, 
goud spint een slimme verkooper er bĳ, 
Z zou men Zwendelariĳj kunnen noemen, 
andere naam slechts voor Kwakzalverij. 


Ter Overname. 


Pain Expeller van F. Ap. Rrcurer En Co. is 
een aftreksel van spaarsche peper, waarin kamfer 
is opgelost en dat verder vermengd is met eenige 
welriekende oliën en vliegende geest. Het middel wordt 
zoowel voor uit- als inwendig gebruik aanbevolen, 
maar vooral bij inwendig gebruik is het lang niet 
onschadelijk. Kamfer en vliegende geest kunnen 
alleen met de grootste voorzichtigheid worden in- 
genomen en zullen slechts in zeer enkele gevallen 
als geneesmiddel dienst doen. Verschijnselen van 
vergiftiging, na het inwendig gebruik van Pain 
Expeller, zijn reeds waargenomen. 


Théophile’s Haarkleurmiddel, ofschoon niet 
loodhoudend, is daarom toch niet geheel onscha- 
delijk, zooals beweerd wordt; vooral wanneer het, 
bij vergissing, wordt ingenomen, kan het tot ver- 
giftiging aanleiding geven. Het is n.l. een verdunde 
oplossing van helsche steen , eene zilververbinding , 
die, (en daarop berust juist de haarkleurende wer- 
king), de eigenschap bezit, stoffen, die daarmee in 
aanraking gebracht en daarna aan ’t licht worden 
blootgesteld, zwart te kleuren. Wie zich dit haar- 
middel wil aanschaffen, (wij raden het teder af) be- 
hoeft niet bij Théophile terecht te komen. 

Théophile’s ontwikkelingsbalsem is gebleken 
te zijn: water met Pau de Cologne waarin, keu- 
kenzout is opgelost en waarbij een beetje vlie- 
gende geest is gevoegd. De vloeistof is bedeeld met 
een kleurseltje, waarschijnlijk aftreksel van Aliswortel. 
Prijs f 2,—; spot-goedkoop ! 


CORRESPONDENTIE. 

Door den Secretaris-penningmeester is, naar ge- 
woonte, in de vorige maanden, aan die leden welke 
bunne contributie over 1890 nog niet voldaan 
hadden, eene postquitantie gezonden. 

Van onderscheidene leden is die quitantie on- 
voldaan teruggekomen met de bemerking „twee- 
maal aangeboden, afwezig, uit de stad,” enz. 

Aan die leden heeft hij te gelijk met het De- 
cembernommer nogmaals een postwissel ter invul- 
ling en verzending gezonden, met dringend ver- 
zoek hem, ter vermijding van meerdere kosten, 
de contributie alsnog te doen toekomen. 





Als nieuwe leden zijn toegetreden: 

De heer C. H. Groote te Amsterdam. 

De loge „la Flamboyante” te Dordrecht. 

De afdeeling „Dordrecht” van de Maatschappij tot bevor- 
dering der geneeskunde te Dordrecht. 

W.C. de G.te A. Wij zonden u No. 11 van den vorigen 
jaargang, waarin de ziektebehandeling met azijnzuur (Aceto- 
pathie) van Courts te Aberdeen uitvoerig wordt behandeld. 

Reeds in Mei 1887 en in November 1888 waarschuwde 
de vorige redactie daartegen en sprak als haar overtuiging 
uit — wat wij ten volle beamen — cat men hier met een 
soort van kwakzalverij te doen had. 

Met u betreuren wij het dat, niettegenstaande de her- 


haalde waarschuwingen van onze zijde, de heer ÄDEMA VAN | 


Scueurexa blijft voortgaan zijn geachten naam aan deze ge- 
pees(?)-methode te verbinden. j 

J. W.S. JHz.te R. De onderscheidene vloeistoffen be- 
kend onder den naam van „Eetract Végétal” van Dellettrez, 
Giraud en anderen, zijn niets anders dan parfumerieën, die 
zeker geen geneeskrachtige werking zullen uitoetenen maar, 
voor zoover ons bekend, niet schadelijk zijn. Gij schrijft 
dat deze haarwaters zeer veel gebruikt worden tegen roos 
of om het haar te parfumeeren; o.i. kunnen zij alleen voor 
het laatste doel dienst doen, voor het eerste niet. 

Op uw vraag of ons ook een haarwater bekend is, dat 
geheel onschuldig is, antwoorden wij bevestigend: nl. 
zuiver water. 

Houd ons ten goede dat wij uw vraag, om iets mede te 
deelen omtrent de al- of niet schadelijkheid van het groot 
aantal tandpoeders, tandpasta's, mondwaters en haaroliën 
niet beantwoorden. Wij zouden — om aan uw verlangen te 
voldoen — al die honderden middelen moeten nagaan, en 
waarlijk, wij hebben onzen tijd en onze plaatsruimte hoog 
poodig voor meer gevaarlijke kwakzalversmiddelen. 

Wilt gij intusschen zeker te werk gaan, laat dan 't ge- 
bruik van al die tandmiddelen enz. die, per advertentie, 
zoo hemelhoog worden aangeprezen, achterwege en win, indien 
gi 't noodig hebt, den raad in van een bevoegd tandmeester. 

K. A.v.d. W.te A. Uw schrijven ontvingen wij met 
genoegen; wij twijfelden geen oogenblik aan uwen goeden 
wil om ons in onzen strijd behulpzaam te zijn. Het ware 
te wenschen dat vele uitgevers uw voorbeeld volgden. Toch 
doet het ons leed. dat gij u genoodzaakt ziet, de bedoelde 
clausule weg te laten, temeer, daar de oorzaak, de Haar- 
lemmerolie, een kwakzalversmiddel in den echten zin des 
woords is. 


_ 
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_J. P. te S. Dank voor de toezending van den aanbeve- 
lingsbrief van de Carolus-medalie. In het no. van Decem- 
ber 1889 is deze brief uitvoerig besproken. 

_ BE. V. te L, Het bewuste blaadje en uwe latere zending 
in dank ontvangen. Wij zullen er ter gelegener tijd ge- 
bruik van maken. 

V. L. H. te A. Dank voor de toezending van de Staats- 
courant. Wij blijven het 008 op genoemde firma houden. 

H. B. te ver het on ile middel tegen croup in 
ons volgend No. Het onderzoek is nog niet atgeloopen. 
Dank voor uwe mededeeling. 

J.J. v. D. T. Gij hebt verstandig gehandeld door onzen 
raad in te winnen; het zal u uit het toegezonden Maand- 
blad duidelijk zijn geworden, dat de Carolus-medalie een 
uitvinding van een kwakzalver is. 


Herhaalde waarschuwingen. 





Hartzema’s rhumatiekmiddel. Harrzema, wiens 
eigenlijke naam Berenp HarrzeMmA Enuma is, onderscheidt 
zich van zijn collega-kwakzalvers door den wetenschap- 
pelijken klank, dien hij aan zijn aanbevelingen tracht 
te geven, waarbij hij spreekt van eindprodukten van on- 
volledige stofwisseling, concrementen van urinezuur, oplos- 
send vermogen van het bloed en meer fraais. Ook is het 
merkwaardig, dat deze zoogenaamde Harrzrexa zich zelf. 


als een proefstuk aan het publiek voorstelt, want de * 


voornaamste aanbeveling van het vocht is, dat hij zelf, 
hij Hartzema, door zijn waar van rhumatiek en jicht is 
genezen ! 

De heeren professoren J. W. Gurnine en J. H. vAN 
‘tr Horr, te Amsterdam, hebben op verzoek van de recht- 
bank aldaar, uet mengsel onderzocht, waarbij de hoofdbe- 
standdeelen bleken te zijn Salicylzuur en ijzer, stoffen die 
elke geneeskundige kent en in de gevallen, waarin hij 
ze noodig acht, doet gebruiken. Natuurlijk vraagt H. 
hiervoor een prijs ver boven de waarde van het vocht. 

Voor den deskundigen lezer zij hier aangestipt dat, 
blijkens een onderzoek van den heer Kmrurssr, men een 
volkomen gelijk vocht verkrijgt door de Sol. Chlor. Ferrici 
der Pharm. met water verdund, door Natrium hydroxy- 
de te praecipiteeren en er, zonder verwijdering van het 
gevormde Chloornatrium, onder verwarming, wijnsteen- 
zuur bij te voegen tot het praecipitaat is opgelost ; 
300 gram van het vocht wordt vervolgens met 1 gram 
salicylzuur, opgelost in een weinig spiritus, vermengd. 
Bij de rechterlijke instractie heeft H., de samenstelling 


overeenkwam. 


Holloway’s zali. Dit smeersel is meer dan eens on- 
derzocht : men heeft er in gevonden olijfohie, was, reuzel 


voor één tiende van dezen prijs te leveren zijn. Bijzondere 
geneeskracht beeit de zalf niet, maar zij kan in sommige 
gevallen eenige verzachting aanbrengen. Dat Horvowar 
door den hoogen prijs duizenden in hun beurs bedriegt, 
js nog minder erg dan dat hij ook duizenden ongelukkig 


maakt door zijn zalf voor alle wouden en kwalen aan te 


| bevelen, en daardoor maar al te dikwijls den lijder er toe 
ene, om het inroepen van geneeskundige hulp uit te 
[stellen tot het te laat is. Een der advertentiën van deze 
zalf draagt, schandelijker wijze, tot opschrift : Het mes 
afgeschaft, en daarna wordt betoogd, dat operaties bij het 
| gebruik dezer zalf geheel onnoodig zij. Hoe menigeen, 
| die door een keelkundige operatie (die zelfs dikwijls pijn- 
|loos geschiedt)had kunnen worden geholpen, is misschien 
‘door het gebruik van deze zalf ongelukkig geworden. 








Antimiasmatiek van Koene. Ofsckoon de Brussel. 
sche kwakzalver Korxe weinig of niet in Nederlandszhe 
| bladen adverteert, is zijn middel in ons land nog al 
verspreid. Dit komt door het brochuretje dat hij heeft 
uitgegeven en waarmee hij de eenvoudige geloovigen 
lokt door het portret van den vorigen paus, Pius IX, dat 
hij daarop heeft afgedrukt, en de mededeelingen van 


vermeld, die hiermede, behoudens een spoor salicylolie, 


en hars, soms ook nog een weinig walschot (spermaceti)} _ 
en wat terpentijn. Een kiein potje (100 gram) kost £ 1,60, 
Als fabrieksproduct zou het nog met behoorlijke winst _ 


ak 


kardinalen, bisschoppen en religieusen die zijn waar 


heeten aan te bevelen. 


| Die waar, het zoogenaamde antimiasmatiek , 


noemt 
bi een werzuiverend, spijsverterend en versterkend water, 
‚> SPY > 


dat de talrijke ongesteldheden voorbehoed en geneest, die 


beginnen met eene vermindering van eetlust en alle ziek- 


|ten die voortspruiten uit een onvoldoende spijsvertering, _ 
len tot deze ziekten rekent Koene dan ongeveer alle, 


tot vallende ziekte, tering en zelfs „doodelijke intermit- 
Natuurlijk wordt dat wonderbare — 


terende koortsen” toe. 
water als een verbazende ontdekking uitgekreten, die 
door mijnheer Korne tot heil der menschheid is gedaan. 
Het scheikundig onderzoek van den heer J. vaN Rreu, 


militair apotheker te Bergen op Zoom, heeft echter _ 
aangetoond, dat dit zoogenaamde antimiasmatiek niets 





anders is als wat in de geueeskunde onder den naam 
ro Stypticus bekend is, eene oplossing van izer- 
chloride. Het is echter slechts half zoo sterk als het 


in de apotheek gebruikelijke en bovendien slecht bereid 
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en daardoor onzuiver. 
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